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L’ELEITROHICA 
COMBATTE 
I RUMORI 

Come vengono mantenuti sotto controllo, 
con sistemi elettronici, i rumori industriali. 


N ulla è più riposante di qualche ora tra¬ 
scorsa sulla riva di un ruscello che 
mormora tra le rocce di un paesaggio mon¬ 
tano. L’acqua ed il terreno non sono inqui¬ 
nati e, soprattutto, l’aria non è agitata da 
rumori e da suoni di tutte le intensità e 
frequenze come succede invece nelle città 
moderne. 

L’insorgere dei rumori sta diventando oggi 
giorno un grande problema ecologico. È 
stato accertato, in particolare, che i rumori 
industriali sono un genere particolarmente 
grave di inquinamento e l’ostilità del pub¬ 
blico verso di essi ha focalizzato l’attenzio¬ 
ne sulla necessità di capire meglio l’impat¬ 
to del rumore eccessivo suH’ambiente uma¬ 
no. Ma non è stato sempre così. Per anni, 
dopo che la rivoluzione industriale ha crea¬ 
to infinite sorgenti di rumori, si è ritenuto 
che gli ambienti rumorosi fossero una con¬ 
seguenza inevitabile della maggior parte 
delle operazioni produttive. Le azioni effi¬ 
caci per sopprimere il rumore acustico era¬ 
no molto limitate, soprattutto per la diffi¬ 
coltà di stabilire con precisione che cosa 
costituiva i dannosi livelli di rumore. Per 
di più, le tecniche per il controllo dei ru¬ 
mori allora esistenti erano in gran parte 
basate su tentativi sperimentali e scarsi pro¬ 
gressi si erano compiuti sul problema di 
porre in relazione i principi acustici con i 
mezzi pratici per eliminare i rumori. 


Oggi, però, si stanno compiendo signifi¬ 
cativi progressi per colmare la lacuna tra 
gli aspetti fisici della propagazione del suo¬ 
no e gli effetti psicologici e fisiologici del¬ 
l’inquinamento dei rumori. E le tecniche e 
gli strumenti elettronici svolgono un com¬ 
pito importante nell’analizzare e control¬ 
lare il problema. 

Qual è il limite sopportabile? - Per l’alta 
produzione richiesta dall’economia moder¬ 
na, le macchine funzionano ad altissima 
velocità e richiedono quindi materiali di 
alta resistenza per poter sopportare le sol¬ 
lecitazioni maggiori. Tali materiali hanno 
scarso smorzamento proprio e creano con 
le vibrazioni alti livelli di rumore. Inol¬ 
tre, queste potenti macchine impongono 
forze rilevanti di impatto su cuscinetti, in¬ 
granaggi, ecc., producendo perciò ulterio¬ 
re rumore. 

In rapporto con il tipo di rumore e le con¬ 
dizioni fisiche dei singoli individui, una 
esposizione iniziale a questi eccessivi li¬ 
velli di rumore può provocare una tempo¬ 
ranea perdita d’udito, che viene riacquista¬ 
to dopo breve tempo tenendosi lontano dal 
rumore. Tuttavia, un’esposizione ripetuta 
o prolungata ad alti livelli di rumore può 
provocare una perdita d’udito permanente 
ed irreversibile, che sfugge a qualsiasi trat¬ 
tamento medico attuale. 
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Fig. 1 • Grafico per calcolare i livelli combinati di 
rumori che vengono prodotti da svariate sorgenti. 


D'altra parte, livelli moderati di rumore, 
non tanto alti da causare danni airudito, 
possono disturbare ugualmente Tambiente 
di lavoro, limitando la possibilità di comu¬ 
nicare a voce e possono essere causa di 
infortuni sul lavoro perché appunto distrag¬ 
gono Tattenzione degli operai dalle istru¬ 
zioni a voce e coprono i segnali acustici 
d'allarme. Un'esposizione continua a mo¬ 
derati livelli di rumore può anche causare 
irritabilità, noia e fatica; anche se questi 
sono fenomeni individuali, difficilmente 
misurabili, contribuiscono ad accrescere 
l'interesse per l'inquinamento da rumori. 

Basi della percezione dei rumori - Se¬ 
condo una definizione correntemente accet¬ 
tabile, il rumore acustico è un suono inde¬ 
siderato. Il grado di indesiderabilità è de¬ 
terminato daH'effetto che un suono specifi¬ 
co ha su un particolare ascoltatore ed anche 
dalle caratteristiche del suo sistema udi¬ 
tivo. Un rumore può essere sgradevole 
per la sua intensità, per il suo tono, 
per la sua natura intermittente o per una 
combinazione di questi fattori in relazione 
ad un momento e ad un luogo particolari. 
Ovviamente, il punto in cui suoni utili co¬ 
minciano a diventare rumore è una que¬ 
stione altamente soggettiva e varia da una 
persona all'altra. Per alcuni, il suono è 
indesiderabile se non porta informazioni 
essenziali e se tende a disturbare suoni uti¬ 
li come il parlato. 

Oggettivamente, il rumore acustico è solo 
una pressione d'aria che varia rapidamente 
e la cui grandezza può essere facilmente 
determinata con adatti strumenti di misura. 
Il procedimento dell'udito, tuttavia, è tanto 
complesso che non esiste una relazione 
semplice ed unica tra le misure fisiche del 


livello di pressione del suono e la sua per¬ 
cezione da parte di una persona umana. 
È difficile escogitare, perciò, una scala di 
ampiezza dei suoni, in quanto l'orecchio 
non risponde allo stesso modo a tutte le 
frequenze, né percepisce un aumento della 
pressione del suono come un aumento 
proporzionale dell'ampiezza. 

In base a molte prove psicoacustiche, si è 
stabilito che il rischio di danno auditivo 
prodotto dal rumore è in relazione diretta 
con l'intensità, la frequenza e la durata di 
esposizione al suono e che le componenti 
a frequenze alte rappresentano il maggior 
pericolo potenziale. A livelli moderati e co¬ 
stanti, il rumore nella gamma delle frequen¬ 
ze medie (tra 1 kHz e 4 kHz) appare più 
forte che ai due lati dello spettro audio. 
Per deboli segnali, l'orecchio è relativa¬ 
mente insensìbile alle frequenze basse; a 
livelli altissimi, invece, Porecchio è quasi 
ugualmente sensibile a tutte le frequenze. 
Un'altra particolarità ancora più significa¬ 
tiva dell'orecchio è il suo responso alla 
larghezza di banda del rumore: il suono a 
larga banda di un motore a reazione appare 
molto più forte di un rumore a banda 
stretta della stessa ampiezza, proveniente 
da un'altra sorgente. 

Una delle più notevoli proprietà dell’orec¬ 
chio umano è la sua sensibilità estrema- 
mente alta alle variazioni della pressione 
del suono, da livelli appena udibili a quelli 
milioni di volte maggiori d'intensità. Data 
la larga gamma dinamica, è conveniente 
esprimere le ampiezze dei rumori come rap¬ 
porti logaritmici usando i decibel. In tal 
modo, una scala di pressione del suono da 
1 a 10.000.000 viene ridotta ad una scala 
in decibel da un livello di riferimento di 
0 dB a 140 dB, la soglia del dolore. La 
quantità di riferimento corrisponde ad un 
livello assoluto di pressione sonora di 
0,0002 microbar, il suono più debole, a 
1 kHz, che una persona con udito normale 
può udire in un ambiente molto silenzioso. 
Vi sono molte situazioni in cui è necessa¬ 
rio calcolare il livello totale di rumore di 
parecchie sorgenti o predire l'effetto del¬ 
l'aggiunta di un'altra sorgente di rumore in 
un ambiente già rumoroso. Il risultato non 
può essere ottenuto semplicemente som¬ 
mando i singoli livelli di pressione del suo¬ 
no (in dB) e ciò a causa deH'andamento 
logaritmico della scala dei decibel. Si usa 
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invece il grafico riportato nella fig. 1. SÌ 
individua sulVasse orizzontale la differenza 
numerica tra due livelli di rumore ed il 
valore letto dalla curva suU’asse verticale 
si aggiunge poi al livello più alto. 

Per esempio, se una macchina con un li¬ 
vello di rumore di 90 dB viene fatta funzio¬ 
nare vicino ad un’altra macchina che pro¬ 
duce 95 dB, la differenza è di 5 dB, il valo¬ 
re corrispondente sull’asse verticale è di 

1.2 dB ed il livello totale di rumore è di 

96.2 dB. Parimenti, se due sorgenti di ru¬ 
more producono 85 dB ciascuna (differen¬ 
za zero), il livello totale di rumore è di 
88 dB. 

Nel combinare più di due livelli di rumo¬ 
re, si considerano anzitutto i due più alti 
e poi si continua il procedimento per cia¬ 
scun livello. Tuttavia, se una macchina è 
sostanzialmente più rumorosa dell’altra 
(più di 10 dB), essa maschera l’altra e 
non vi è un aumento significativo nel li¬ 
vello totale. 

Origini del rumore - I livelli di rumore 
in un fabbricato chiuso sono generalmente 
una complessa combinazione di suoni di¬ 
retti e riflessi che si irradiano neH’aria cir¬ 
costante e raggiungono Tascoltatore da mol¬ 
ti punti. Dentro un fabbricato, il rumore 
diminuisce da circa 3 dB a 6 dB per ogni 
raddoppio della distanza dalla sorgente. In 
punti lontani dalla sorgente, tuttavia, a 
causa delle superfici riflettenti, la diminu¬ 
zione può essere 'compresa solo tra 0 e 2 dB 
per ogni raddoppio della distanza dalla sor¬ 
gente. È facile quindi capire perché il pro¬ 
blema delle perdite d’udito è più grave ove 
alti livelli di rumore siano generati in lo¬ 
cali chiusi. 

In aggiunta al rumore trasmesso attraverso 
l’aria, vi è il rumore che si genera nelle 
strutture, prodotto dalle vibrazioni delle 
macchine. Queste vibrazioni vengono tra¬ 
smesse attraverso fondamenta, colonne, tra¬ 
vature, ed altre parti del fabbricato dove 
vengono irradiate come rumori aerei. La 
tabella I confronta i vari livelli di pressio¬ 
ne sonora nell’industria e nella vita quo¬ 
tidiana. 

È chiaro che l’intensità del rumore che rag¬ 
giunge l’ascoltatore dipende dall’intensità 
del livello sonoro in partenza dalla sorgen¬ 
te, dalla distanza dalla sorgente e dalle 
caratteristiche fisiche deH’ambiente. Il ri- 


LIVELLO SONORO 

SORGENTE 

(in dB) 

(media di tempi prolungati) 

140 

Soglia del dolore 

130 

Maglio da fonderia 

125 

Locale con motore diesel 

120 

Soglia del disagio 

115 

Rivettatrice pneumatica 

110 

Pressa punzonatrice 

100 

Cesoia per metalli 

95 

Centrale elettrica 

90 

Telaio di tessitura 

85 

Pressa da stampa 

80 

Tornio 

75 

Ufficio con tabulatori 

70 

Rumore stradale medio 

65 

Ristorante affollato 

60 

Conversazione 

55 

Ufficio privato 

50 

Appartamento rumoroso 

40 

Appartamento silenzioso 

35 

Sussurro 

30 

Studio di trasmissione 

20 

Orologio elettrico 

0 

Soglia deii'udibilità 


TAB. I - Confronto tra i livelli di rumori che si ri¬ 
scontrano nell'industria e nella vita giornaliera. 


schio potenziale di danno uditivo dipende 
da come rapidamente il rumore avviene, 
se è continuo od intermittente, se è impul¬ 
sivo o continuo e se comincia bruscamen¬ 
te o gradualmente. Il rumore costante, per 
esempio, è caratterizzato da livelli di pres¬ 
sione sonora che non fluttuano rapidamente 
con il tempo e comprende il rumore pro¬ 
dotto da macchine rotanti. Talvolta il ru¬ 
more è composto da suoni senza una tona¬ 
lità particolare ma che si estendono su una 
larga gamma di frequenze, come il rumo¬ 
re dei condotti d’aria. Far uscire aria com¬ 
pressa da un becco è una operazione mol¬ 
to rumorosa ed il rumore predominante è 
formato da componenti a frequenze alte, il 
genere dì rumore peggiore per le orecchie 
umane. Rumori ad alto impatto vengono 
prodotti dalle presse perforatrici, dalle pi¬ 
stole per rivettare, dai martelli meccanici 
a caduta, e simili. Ad una classe partico¬ 
lare di rumori appartengono le ripetute 
esplosioni derivanti dalla prova di motori 
a combustione interna e le prove a terra di 
motori a reazione per aerei. 


LIVELLO DEL RUMORE 

ESP. MAX CONSENTITA 

(in dBA) 

(ore al giorno) 

90 

8 

92 

6 

95 

4 

97 

3 

100 

2 

102 

1-1/2 

105 

1 

110 

1/2 

115 

1/4 1 


TAB. Il • Esposizione massima misurata con uno 
strumento provvisto dì circuito per misure medie. 
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Fig. 2 - Un misuratore de! livello sonoro General 
Electric 1565 viene usato per ricerche sul rumore 
prodotto da una macchina per intrecciare fili. Si no¬ 
tino i cuscinetti protettivi sulle orecchie del tecnico 
del suono e dell’operatore addetto alla macchina. 

Norme di esposizione ai rumori - Sotto 
la denominazione di Walsh-Healey Public 
Contracts Act del 1936, al Ministero del 
Lavoro degli Stati Uniti è stato conferito 
il diritto di stabilire norme per proteggere 
la sicurezza e la salute dei lavoratori del- 
Tindustria. 

Tuttavia, date le scarse informazioni dispo¬ 
nibili circa la natura e la quantità di ru¬ 
more che possono causare danni uditivi, 
nulla di concreto è stato fatto per molti an¬ 
ni per ottemperare alle disposizioni di leg¬ 
ge relative al problema dei rumori. Final¬ 
mente, nel 1969, il Ministero del Lavoro 
ha adottato delle norme che specificano i 
livelli massimi ammissibili di rumore a cui 
gli impiegati possono essere esposti. In 
base a questi regolamenti, le industrie de¬ 
vono anzitutto tentare di ridurre il rumore 
a livelli accettabili e, se ciò non può essere 
ottenuto, devono fornire qualche genere di 
protezione delle orecchie. 

Nella tabella II sono elencati i livelli di 
rumore ed i periodi di massima esposizio¬ 
ne. In questa tabella i valori in dBA si 
riferiscono a livelli sonori indicati da un 
misuratore campione di livelli sonori, che 
impiega la scala A a responso lento. Uno 
speciale circuito rende lo strumento meno 
sensibile alle basse frequenze, allo stesso 
modo come Torecchio risponde di meno a 


suoni di bassa frequenza. Lo strumento 
fornisce così un’indicazione abbastanza 
precisa del responso umano ai rumori. Nel¬ 
la fig. 2 si vede un tipico strumento per la 
misura di livelli sonori mentre viene usato 
per controllare il rumore di una macchina. 
Un’importante considerazione è che il ru¬ 
more industriale non resta generalmente 
costante nel corso delle giornate lavorative, 
per cui l’esposizione totale consiste in li¬ 
velli di rumore variabili con durate diffe¬ 
renti. Per ottenere la reale esposizione gior¬ 
naliera, ogni livello e durata devono quindi 
essere misurati e sommati. In queste con¬ 
dizioni, i requisiti imposti dai criteri di 
esposizione al rumore rendono l’uso dei 
misuratori di livello sonoro piuttosto lun¬ 
go, in quanto sono necessarie operazioni e 
calcoli complicati per determinare Lespo- 
sizione totale al rumore. 

Parecchi strumenti sono stati costruiti per 
calcolare automaticamente i livelli di espo¬ 
sizione al rumore in accordo con i requi¬ 
siti del Walsh-Healey Act. Questi apparati 
accettano l’informazione da un microfono, 
calcolano i dati e presentano, in forma nu¬ 
merica, l’esposizione al rumore in funzio¬ 
ne del tempo trascorso. Alcuni di questi 
apparati funzionano a batterie e possono 
essere portati dal lavoratore che si sposta 
tra vari punti rumorosi. Altri sono fissi, con 
il microfono montato sul posto di lavoro. 
La fig. 5 mostra un misuratore d’esposi- 



Flg. 3 - Il funzionamento di una macchina utensile 
viene Indicato da un misuratore di esposizione 
al rumore General Hadio 1934. Il microfono è 
posto neirinvolucro a rete che è visibile nella 
fotografie alla destra della testa deiroperatore. 
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zione al rumore mentre viene usato per in¬ 
dicare Tesposizione al rumore presso una 
macchina utensile. L’operatore inizia la mi¬ 
sura scegliendo il numero di ore in cui la 
fabbrica è in funzione e poi registra le let¬ 
ture di esposizione totale al rumore fatte 
alla fine della giornata. Quando durante 
la giornata deve lasciare il suo posto di 
lavoro, aziona un pulsante di pausa che 
ferma la misura fino al suo ritorno. Alla 
fine del periodo predeterminato di misura, 

10 strumento si ferma trattenendo in una 
memoria il tempo trascorso e il rumore. Non 
appena l’informazione è registrata, l’opera¬ 
tore preme un bottone di rimessa e lo stru¬ 
mento è pronto per una nuova misura. So¬ 
no previste anche uscite elettriche per im¬ 
mettere i dati di esposizione al rumore in 
registratori scriventi od in altri apparati 
ausiliari per fare una registrazione perma¬ 
nente dei tempi di esposizione ad alti li¬ 
velli di rumore. In questo modo, gli sforzi 
per la riduzione del rumore possono essere 
diretti verso quelle macchine che funziona¬ 
no in periodi di punta dei rumori. 

Secondo le norme Walsh-Healey, un livello 
cumulativo di rumore del 100% è accetta¬ 
bile; però, se l’esposizione supera il 100%, 

11 datore di lavoro deve prendere dei prov¬ 
vedimenti per ridurre il livello di rumore. 

Tecniche per il controllo del rumore 

Nella percezione del rumore si devono con¬ 
siderare tre fattori fondamentali: una sor¬ 
gente, una via di trasmissione ed un rice¬ 
vitore. I problemi per il controllo dei ru¬ 
mori possono quindi essere affrontati (ved. 
fig. 4) riducendo il rumore all’origine, in¬ 
terrompendo o modificando la via di pro¬ 
pagazione, attenuando il livello di rumore 
nelle orecchie dell’ascoltatore o con qual¬ 
che combinazione di questi metodi. 

Nei casi industriali, l’inquinamento dei ru¬ 
mori può essere ridotto variando la tec¬ 


nica usata nel processo lavorativo. La ri- 
vettatura a compressione, per esempio, 
può essere sostituita con la rivettatu- 
ra pneumatica e, in alcuni casi, la salda¬ 
tura può sostituire tutto il procedimento 
di rivettatura. Il metodo più largamente 
usato per evitare eccessivi rumori consiste 
però nell’isolamento, nel montaggio delle 
macchine o delle attrezzature su molle, cu¬ 
scinetti fonoassorbenti, ecc. Ciò impedisce 
che le vibrazioni delle macchine vengano 
trasmesse neirambiente circostante. Un al¬ 
tro sistema per ridurre i rumori ad alto 
livello consiste nel dissipare in calore la 
energia delle vibrazioni prima che queste 
siano convertite in rumore acustico. Alla 
superficie della struttura vengono applicati 
a tale scopo efficaci materiali di smorza¬ 
mento, come la gomma. 

Oltre che isolare e smorzare, i materiali 
fonoassorbenti applicati su muri, pavimen¬ 
ti e soffitti sono efficaci nella riduzione del 
rumore se il suono che arriva alle orecchie 
dell’operatore viene riflesso e non irradia¬ 
to direttamente dalla sorgente. 

In molti casi, in cui le sorgenti e le vie di 
trasmissione del rumore non possono es¬ 
sere controllate, i livelli di rumore perico¬ 
losi in aree ristrette possono essere ridotti 
racchiudendo le macchine rumorose in 
barriere acustiche od involucri silenziatori. 
Quando ciò non è praticamente passibile, 
presso la macchina può essere montata una 
tenda d’isolamento, in modo che l’opera¬ 
tore possa controllare la macchina in con¬ 
dizioni di sicurezza. Nei procedimenti pro¬ 
duttivi completamente automatici, il con¬ 
trollo viene effettuato da posizioni distanti 
in un ambiente esente da rumori. Il fun¬ 
zionamento delle macchine viene diretto 
da dispositivi meccanici sotto controllo di 
un computer, mentre l’operatore riceve l’in¬ 
formazione attraverso un circuito chiuso 
televisivo. 
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OSCILLOSCOPIO 

A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO 


L e ampie possibilità di funzionamento auto¬ 
matico e la completa protezione degli 
ingressi contro i sovraccarichi sono le caratte¬ 
ristiche principali di un oscilloscopio a doppia 
traccia, 50 mV/cm, di facile uso, progettato 
recentemente dalla Philips specificamente per 
i settori delPassistenza tecnica e della scuola. 
Questo strumento portatile da 10 MHz, deno¬ 
minato PM 3110, è stato studiato per la mas¬ 
sima semplicità di funzionamento, con una 
quantità minima di controlli e la facile visua¬ 
lizzazione delle tracce; queste possibilità sono 
combinate a caratteristiche generali, che si 
adattano perfettamente agli impieghi per le 
scuole di tutti i livelli (fino a quelli universi¬ 
tari) ed anche per Tassistenza tecnica, compre¬ 
sa quella del settore TV. 

Molto importante al fine della semplificazione 
del funzionamento è Teliminazione di qualsiasi 
inconveniente dovuto alla "scomparsa'' della 
traccia. Nel PM 3110 ciò è stato ottenuto 
attivando automaticamente la base dei tempi 
dello strumento anche in assenza del segnale, 
in modo da avere sempre a disposizione una 
traccia luminosa. Quando viene applicato un 
segnale, il circuito passa automaticamente alla 
condizione di normale aggancio. 

La base dei tempi viene attivata dal picco del 
segnale; il modo di funzionamento può essere 
normale, da segnale di riga e di quadro TV e 
da rete. Questi segnali possono essere di po¬ 
larità positiva o negativa e sono ricavabili dal 
segnale di ingresso o da un segnale esterno. 

Commutazione automatica dal l'aggan¬ 
cio dì riga a quello dì quadro TV - Con 

l'attivazione della base dei tempi nel modo di 
funzionamento riga/quadro TV, il circuito di 
trigger garantisce automaticamente che l'ag¬ 
gancio di quadro venga impiegato con velocità 
di "sweep” comprese fra 50 msec/div e 
50 p,sec/div e che l'aggancio di riga venga 
scelto automaticamente per le velocità più ele¬ 
vate. In tal modo si ottiene una visualizza¬ 
zione completamente stabile dei segnali di riga 
e di quadro. Quando si usa il modo di funzio¬ 
namento con aggancio da rete, il funziona¬ 
mento del trigger è sincronizzato con la fre¬ 


quenza di rete. Questo modo di funzionamen¬ 
to è particolarmente utile quando si lavora 
con diodi controllati, perché il funzionamento 
di tali dispositivi è generalmente riferito alla 
frequenza di rete. 

Un’altra caratteristica di ''automazione'' assi¬ 
cura che la scelta del modo di funzionamento 
a chopper od alternato sia determinata auto¬ 
maticamente dalla predisposizione della base 
dei tempi. Con i segnali di bassa frequenza si 
preferisce il modo di funzionamento a chop¬ 
per, in quanto si minimizza il "flicker’’, men¬ 
tre per le alte frequenze è preferibile il modo 
di funzionamento alternato, che consente di 
eliminare qualsiasi interferenza dovuta alla fre¬ 
quenza di chopper. 

Protezione continua contro i sovracca¬ 
richi su entrambi gli ingressi ^ Nel 

PM3110 la protezione di ingresso contro i 
sovraccarichi è tale che sulla gamma più sen¬ 
sibile sono tollerati segnali d'ingresso fino a 
500 V applicati con continuità e di 1000 V 
per brevi istanti. Importante è anche l’ampiez¬ 
za dello schermo dello strumento, che misura 
8 X 10 cm e che consente la visualizzazione 
contemporanea delle due tracce con ampiezze 
ragionevoli. Da notare inoltre la possibilità di 
effettuare misure X-Y fino alla frequenza di 
1 MHz per visualizzare figure di Lissajous, ecc. 
Allo scopo di faciliiàre Timpiego del PM 3110 
presso le scuole, è stato preparato un apposito 
manuale di istruzione, fornito assieme allo 
strumento, che consente agli studenti di fami¬ 
liarizzarsi con i principi di funzionamento de¬ 
gli oscilloscopi e con il funzionamento spe¬ 
cifico di questo modello. Questo manuale con¬ 
tiene anche una serie di esperimenti che ri¬ 
flettono i tipici impieghi nel settore scolastico 
e dell’assistenza tecnica e che aiutano ulterior¬ 
mente nell'illustrazione del pratico impiego 
deH’oscilloscopio in esperimenti diversi. 

Questo nuovo apparecchio presentato dalla 
Philips è il primo di una nuova serie di stru¬ 
menti per i settori scolastici e dell’assistenza 
tecnica. Fra gli altri strumenti in fase di 
sviluppo vi sono un generatore AM/FM ed un 
generatore di bassa frequenza. ^ 


L 
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UBACQUE 


Guadagna - Enr^à’ 


CON UN PO' DI PRATICA SI POSSONO ANCHE 
IDENTIFICARE IL TIPO ED IL NUMERO DE! PESCI 


p un fatto accertato che molti animali 
[h marini, e specialmente i marsovini, 
comunicano tra loro ed usano una specie 
di sonar per individuare e catturare le lo¬ 
ro prede. Sembra che altri pesci emettano 
rumori senza una particolare ragione, ed 
altri ancora producano rumori muovendo¬ 
si, come i gamberi ed altri crostacei. Per 
anni, banchi di gamberi hanno disturbato 
il funzionamento dei sonar; perciò, il mon¬ 
do subacqueo è ben lungi dalPessere silen¬ 
zioso, anzi, in alcuni casi, è rumoroso co¬ 
me una fabbrica, di caldaie. 

Se desiderate ascoltare che cosa avviene 


sott'acqua e trovare un buon posto per pe¬ 
scare, con'poca spesa potete costruire il 
cercapesci subacqueo che descriviamo. Im¬ 
mergendo questo rivelatore in acqua ed in 
vari posti, potrete determinare se vi sono 
animali che producono rumore e, con un 
po' di pratica, stabilire il loro tipo ed il 
loro numero approssimato. La versione 
commerciale di questo rivelatore viene usa¬ 
ta con molto successo dai pescatori profes¬ 
sionisti di gamberi al largo delle coste del¬ 
la Florida. 

Costruzione - Il circuito, riportato nella 
fig. U è composto da un trasduttore ce- 
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MATERIALE OCCORRENTE 



B1 — batteria da 9 V 

C1 = condensatore a disco da 0,1 p,F 

C2 = condensatore a disco da 12 pF 

C3 ;= condensatore elettrolitico da 5 uF 
- 15 VI 

C4 — condensatore a disco da 470 pF 
C5 = condensatore elettrolìtico da 

100 i^F - 15 VI 

IC1 = circuito integrato Motorola 

MC1306P ^ 


J1, J2, J3 = jack telefonici miniatura 
RI, R3 - resistor! da 1 Mfì - 0,25 W 

R2 = resistore da 470 H - 0,25 W 

R4 = resistore da 2,2 kfl - 0,25 W 

R5 = potenziometro miniatura con in¬ 

terruttore da 100 kX2 
SI = interruttore su R5 


Fig. 1 - Il sistema è composto essenzialmente da un tra¬ 
sduttore ceramico collegato ad un amplificatore ad alto 
guadagno. Normalmente, sì usa un solo jack d'uscita; 
l’altro può essere usato per un registratore a nastro. 


Scatola adatta, attacco per batteria, manopo¬ 
la, cuffia, altoparlante, trasduttore, minute¬ 
rie di montaggio 

* I componenti Motorola sono distribuiti in 
Italia dalla Celdìs Italiana S.p.A., via Mòm- 
barcaro 96, 10136 Torino, oppure via Dario 
Papa 8/62 , 20125 Milano, oppure via L. Il 
Magnifico 109 , 00162 Roma. 



Fig. 2 ■ Circuito stampato in grandezza naturale (a sinistra) e disposizione dei componenti (a destra). 


ramico collegato ad un amplificatore au¬ 
dio ad alto guadagno (ICl). Il responso 
deiramplificatore è di 3 dB sotto a 200 Hz 
ed a 13 kHz, mentre il guadagno massimo 
è di 100.000. Lfimpedenza d’uscita è di 
0,5 n, adatta quindi a quasi tutti i tipi di 
altoparlanti o di cuffie. L’uscita può anche 
essere collegata ad un altro amplificatore. 
Il guadagno può essere regolato mediante 
R5; sono presenti due jack d’uscita in 
parallelo, uno dei quali può essere usato 
con un registratore a nastro. 


Per evitare oscillazioni, si consiglia l’uso 
di un circuito stampato; nella fig. 2 è ri¬ 
portato il disegno di un circuito adatto ed 
è pure indicata la disposizione dei compo¬ 
nenti. Per impedire che il circuito possa 
captare rumori elettrici esterni, il circuito 
stampato e la batteria devono essere mon¬ 
tati entro una scatoletta metallica scher¬ 
mata. È necessario inoltre usare una sca¬ 
toletta anodizzata per evitare corrosione 
se il rivelatore viene usato in acqua sa- 
lata. i,r 
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UNA NUOVA TECNOLOGIA 
PER CIRCUITI INTEGRATI 


A ttraverso una serie di processi, inven- 
■■ tati e sviluppati presso i Laboratori 
di Ricerca della Philips di Eindhoven, è 
stato possibile introdurre interessanti in¬ 
novazioni nella fabbricazione di circuiti 
integrati (IC), ed eliminare numerosi in¬ 
convenienti propri dei processi conven¬ 
zionali. 

Il principio fondamentale dei nuovi pro¬ 
cessi di fabbricazione si basa sul fatto che 
il materiale di partenza, il silicio, viene 
ricoperto localmente con uno strato sot¬ 
tile di nitruro di silicio altamente resi¬ 
stente, il quale può assolvere a varie fun¬ 
zioni. Esso serve principalmente per ma¬ 
scherare il silicio durante Tossidazione, es¬ 
sendo il silicio ossidato solo in quelle zone 
non ricoperte dal nitruro. La denomina¬ 
zione LOGOS, con cui viene designata la 



nuova tecnica, deriva dalPespressione locai 
oxidation of Silicon (ossidazione locale del 
silicio). 

Nella tradizionale tecnologia dei circuiti 
integrati, i circuiti vengono ricavati da una 
"'fetta” di silicio monocristallino, la cui in¬ 
tera superficie viene ossidata. Quindi, sul¬ 
lo strato di ossido vengono incise delle 
aperture, mediante un processo fotolitogra¬ 
fico (fig. J). Attraverso queste aperture, il 
silicio viene localmente esposto alle opera¬ 
zioni chimiche (quale il dosaggio per diffu¬ 
sione), necessarie per ottenere i componenti 
integrati (transistori, diodi, resistenze, ecc). 
Benché in questi ultimi anni questa tecno¬ 
logia sia stata notevolmente perfezionata, 
esistono ancora alcuni inconvenienti, che 
limitano la prestazione dei circuiti integra¬ 
ti convenzionali. Uno di questi è dovuto 
allo strato di ossido, che deve essere man¬ 
tenuto discretamente sottile (non più spes¬ 
so di 1 \xm) onde poter effettuare i pro¬ 
cessi fotolitografici con la precisione richie¬ 
sta. In molti casi, però, sarebbe desidera¬ 
bile avere strati di ossido più spessi, in 
quanto, fra le altre cose, questi strati iso¬ 
lano la metallizzazione applicata al circuito 
integrato (la rete delle connessioni e delle 
alimentazioni) dal substrato di silicio. Qui 
è particolarmente importante mantenere 
minimi gli effetti dovuti alle capacità pa¬ 
rassite. 

Con la tecnica LOGOS, invece, è possibile 
usare strati di ossido piuttosto spessi (ad 
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•WmTc) 

Fig. 3 - Realizzazione delle regioni di ossido 
immerse: a) aperture incise nel silicio; b] aper¬ 
ture riempite con ossido mediante ossidazione 
(spessore 2 uni); c) la superficie perfetta¬ 
mente liscia si ottiene asportando il nìtruro. 


Fig. 2 - Tecnica LOGOS: a) strato di nitruro 
applicato; b] l'ossidazione locale fornisce uno 
strato di ossido di 2 um; c) il nitruro è asportato. 


esempio, di 2 [jim) e praticare ancora le 
aperture in questi strati con altissima pre¬ 
cisione, mediante il sottile strato di nitruro 
di silicio. Dalla fig. 2, che illustra il princi¬ 
pio LOGOS, si vede come Tossido così 
formato sia immerso per metà nel silicio. 
Un notevole vantaggio è offerto perciò dal¬ 
la considerevole riduzione delLaltezza dei 
bordi delle parti ossidate, in quanto la 
successiva metallizzazione incontra, nelle 
zone di transizione ossido-silicio, una dif¬ 
ferenza in altezza più piccola di quella che 
si ha nel caso del processo tradizionale. 
Secondo un’importante variante del pro¬ 
cesso, lo strato di ossido può anche essere 
completamente immerso nel silicio. La 
fig. 5 mostra come ciò viene effettuato. 
Dopo che è stato applicato lo strato di ni¬ 
truro, questo viene in un primo tempo 
usato come maschera per incidere nel sili¬ 
cio zone planari (ad esempio, profonde 
1 \xm). Nella successiva ossidazione, queste 
zone vengono riempite esattamente fino al 
bordo con ossido, il quale, in questo esem¬ 
pio, viene immerso nel silicio ad una pro¬ 
fondità di 2 [xm. 

La configurazione di nitruro di silicio può 
essere usata come maschera per l’incisione 
e l’ossidazione, ma anche come maschera 
di diffusione per drogare il cristallo semi- 
conduttore. Ciò conferisce alla tecnica LO¬ 
GOS alcuni altri importantissimi vantaggi. 
Ad esempio, è possibile realizzare in modo 
semplice strutture in cui una zona drogata 
viene formata sotto lo strato di ossido 
(fig. 4). Secondo il metodo indicato, in cui 
un sottile strato di SÌO 2 viene prima appli¬ 
cato al silicio, si può fare un ottimo uso 
dell’incisione sottostante, essendo le fine- 
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stre (ricavate nel sottile strato di SÌO 2 ) al¬ 
quanto più larghe di quelle del nitruro 
soprastante. Le configurazioni prodotte con 
le operazioni successive possono essere por¬ 
tate alle dimensioni esatte, senza un'ulte¬ 
riore regolazione delle maschere. 

Queste ed altre nuove possibilità, offerte 
dalla tecnica LOGOS, sono state studiate 
da un gruppo di ricercatori, i quali hanno 
vagliato le possibili applicazioni della nuo¬ 
va tecnologia per la fabbricazione di cir¬ 
cuiti integrati con transistori MOS e bipo¬ 
lari. Si aprono così nuove prospettive per 
la realizzazione di circuiti integrati più 
complessi di quelli sinora costruiti, con 
una densità di componenti più elevata, 
con proprietà migliori e con affidabilità 
maggiore di quella ottenibile da circuiti 
integrati realizzati con i metodi conven¬ 
zionali. 

Nei circuiti integrati con transistori MOS, 
per esempio, viene quasi invariabilmente 
richiesto uno spesso strato di ossido fra i 
componenti, per evitare effetti parassiti 
(MOS). Come è già stato detto, la tecnica 
LOGOS consente di depositare nel silicio 
spessi strati di ossido con elevata preci¬ 
sione. L'applicazione di un adeguato dro¬ 
gaggio (senza maschere addizionali) sotto 



Fig. 4 - Applicazione di uno strato altamente 
drogato (N + ) esattamente al di sotto di uno 
strato spesso semiimmerso di ossido. L'esatto 
posizionamento (senza maschere supplemen¬ 
tari) si ottiene con l'effetto di sottoincisìone. 


lo spesso strato di ossido, consente di ot¬ 
tenere una drastica riduzione degli effetti 
parassiti. Inoltre, è possibile integrare, in 
modo relativamente semplice e con elevata 
affidabilità, transistori MOS sia a canale P 
(tipo p-n-p) sia a canale N (tipo n-p-n). 
Quest'ultimo tipo ha una transconduttanza 
più elevata e può essere usato a frequenze 
più alte; fino ad ora però l'integrazione ha 
presentato grandi difficoltà. Inoltre, grazie 
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Fig. 6 - Transistore integrato bipolare (N + P^N) 
in cui i componenti sono stati isolati l’uno dal¬ 
l’altro mediante regioni P'*~ diffuse in profondità. 



Fig. 7 - Transistore integrato bipolare (N"*'P^N) 
in cui i componenti sono stati isoiati l’uno dal- 
i'altro mediante regioni spesse di ossido im¬ 
merse, che delimitano in superficie la regione 
di base e la ‘ zona di contatto di collettore. 


alla nuova tecnica, le capacità parassite 
possono essere ridotte {fig. 5). L’applica¬ 
zione del metodo LOGOS nella fabbrica¬ 
zione di circuiti integrati a transistori MOS 
è diventata perciò una soluzione molto 
conveniente, specialmente per le applica¬ 
zioni ad alta frequenza. 

La tecnica LOGOS porta anche conside¬ 
revoli vantaggi alla realizzazione di cir¬ 
cuiti integrati con transistori bipolari. Nel¬ 
la tecnica convenzionale, per produrre isole 
in uno strato epitassiale di tipo N {fig. 6), 
viene usato un processo di diffusione in 
profondità. L’isolamento fra i transistori 
bipolari, ricavati in queste isole, non è 
ideale in quanto, a causa della presenza di 
regioni P+, fortemente drogate, possono 


verificarsi vari effetti collaterali. La par¬ 
ziale o completa sostituzione di queste re¬ 
gioni P+ con regioni spesse di SÌO 2 im¬ 
merse {fig. 7), fornisce un isolamento idea¬ 
le fra i componènti del circuito integrato, 
ovunque ciò sia richiesto. Inoltre, i tran¬ 
sistori possono essere depositati con mag¬ 
giore densità, in quanto le loro zone dro¬ 
gate possono estendersi giusto fino alle zo¬ 
ne di isolamento. Un altro vantaggio è che 
la posizione di queste zone viene automa¬ 
ticamente determinata dalle regioni di os¬ 
sido già presenti e ciò si traduce in una 
semplificazione del processo fotolitografi¬ 
co. La tecnica LOGOS rende perciò pos¬ 
sibile la produzione di circuiti integrati con 
densità di componenti considerevolmente 
più elevata, fattore importante se si consi¬ 
dera l’attuale tendenza all’integrazione su 
larga scala (L.S.I. = Large Scale Integra¬ 
tion). È stato dimostrato che questa tec¬ 
nica può essere usata vantaggiosamente in 
un vidicon al silicio (contenente più di 
500.000 componenti attivi). 

Gli esperimenti hanno finora dimostrato 
che la tecnica LOGOS rende possibile un 
sostanziale miglioramento non solo in tutti 
i tipi di circuiti integrati, ma anche nei 
dispositivi discreti al silicio. Le capacità 
più piccole si traducono in frequenze di 
taglio (cut-off) più elevate, mentre l’isola¬ 
mento migliore consente l’impiego di ten¬ 
sioni di lavoro più alte. I risultati descrit¬ 
ti si riferiscono ad esperimenti di labora¬ 
torio e quindi non implicano necessaria¬ 
mente un seguito industriale o commer¬ 
ciale. 
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Potenziometri a strato di grafite 


2322 350 
2322 357 
2322 380 


Dati tecnici sommari 


Variazione del valore della resistenza 
Tolleranza sul valore di resistenza 
Intervallo di temperatura 
Dissipazione a 40“ 


lineare e logaritmica 
± 20% 

— 20% + 70 “C 
0,25 W tipo 23 mm, 
0,1 W tipo 16 mm. 


con o senza interruttore, terminali a saldare o per circuito 
stampato, perno in plastica. 


impieghi 

Le caratteristiche più salienti di questi potenziometri sono: 
assenza di falsi contatti, lunga durata di vita, controllo di 
qualità severo, forte produzione in serie ed esperienza 
internazionale. Essi quindi trovano largo impiego in tutte le 
apparecchiature per uso civile (radioricevitori, televisori, 
amplificatori B.F, a valvole o transistori, registratori, ecc.) 



Richiedere i dati tecnici dettagliati a: Philips-ELCOMA - Rep. Componenti passivi - piazza IV Novembre 3 - 20124 Milano 


Elcoma 












SCALATORE 

DI 

FEEODEWZA 


Heathkit mod. iB-102 



S i è constatato che il contatore di fre¬ 
quenza Heathkit IB-101 è un ec¬ 
cellente strumento numerico molto comodo 
sul banco di lavoro. Sfortunatamente, il 
suo uso è limitato alle frequenze audio, alle 
frequenze RF basse ed alle apparecchiatu¬ 
re numeriche, in quanto la massima fre¬ 
quenza che può raggiungere è di 15 MHz. 
Tuttavia, nel suo campo, svolge un onesto 
servizio tanto che, per la prima volta, si è 
avuta la possibilità di sapere con preci¬ 
sione con quali frequenza si stava lavo¬ 
rando. 

Ora la Heath ha presentato un’aggiunta fì¬ 
sica ed elettrica al modello IB-101 od a 
qualsiasi altro contatore numerico di basse 
frequenze. Si tratta dello scalatore di fre¬ 
quenza IB-102, venduto sotto forma di sca¬ 
tola di montaggio. Dopo aver costruito lo 
scalatore e dopo averlo collegato al conta¬ 
tore IB-101, si è visto che si potevano 
raggiungere i 175 MHz, usandolo, senza 
difficoltà, con trasmettitori per dilettanti, 
trasmettitori commerciali, ecc. 

Lo scalatore di frequenza è essenzialmente 
un divisore commutabile con tre pulsanti 
sul pannello frontale, che permettono di di¬ 
videre la frequenza d’entrata per 1 o per 
10 o per 100. Ciò consente allo strumento 
IB-101 di risolvere fino a 175 MHz senza 
difficoltà. Naturalmente, si deve tenere con¬ 
to della virgola decimale. 

Con un’impedenza d’entrata di 50 H nel¬ 
le posizioni di divisione per 10 e per 100, 
l’unità, per l’eccitazione, richiede solo cir¬ 
ca 30 mV a 100 MHz. L’impedenza d’en¬ 
trata nella posizione di divisione per 1 è 
pari a quella del contatore di frequenza che 


viene usato. Per regolare il segnale d’en¬ 
trata per la massima sensibilità, si possono 
usare un controllo di sensibilità posto sul 
pannello frontale ed uno strumento incor¬ 
porato. Si sintonizza semplicemente fino a 
che l’indice dello strumento si porta nella 
zona verde. Il segnale d’uscita è di 1 V 
ai capi di un carico da 1 MH con 20 pF, 
il che è tipico della maggior parte dei con¬ 
tatori di frequenza. I tempi di salita e di 
discesa sono rispettivamente di 20 nsec e 

10 nsec, abbastanza buoni per commutare 
qualsiasi decente contatore di frequenza. 
Meccanicamente, lo scalatore IB-102 è al¬ 
l’altezza della fama della Heathkit. È tutto 
a stato solido, con otto circuiti integrati e 
sette transistori tra cui un FET ed ha un 
eccellente alimentatore stabilizzato inter¬ 
no. Ha le stesse dimensioni dell’apparec¬ 
chio IB-101: 21 cm di larghezza, 23 cm di 
profondità, 8,5 cm di altezza. Pesa circa 
3 kg e sta bene sopra o sotto il contatore. 
Con una scatola d’alluminio pesante e con 
un manico che può servire anche da pie¬ 
distallo, lo scalatore IB-102 può soppor¬ 
tare gravi sollecitazioni meccaniche. 

11 montaggio è relativamente facile; tutti 
i componenti si montano su un solo cir¬ 
cuito stampato con connettori per i cir¬ 
cuiti integrati ed il lavoro è semplice se 
si seguono le istruzioni date nel manuale 
di dotazione. A titolo di prova, si è effet¬ 
tuato il montaggio in sette ore e lo scala¬ 
tore ha funzionato non appena è stato ac¬ 
ceso. 

Le scatole di montaggio Heathkit sono di¬ 
stribuite dalla Schlumberger, Lungotevere 
Vittoria 5, Roma. ^ 
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PROVA 

DEGLI ALIMENTATORI 

Circuito semplice e di aita precisione 


P UÒ essere importante, talvolta, poter 
controllare la stabilizzazione di ali¬ 
mentatori a bassa tensione in funzione del¬ 
le variazioni della tensione di rete e del 
carico. Questi dati, oltre ad essere per se 
stessi interessanti, hanno un valore emi¬ 
nentemente pratico. Molti circuiti sono cri¬ 
tici per quanto riguarda Talimentazione e, 
se la stabilizzazione non funziona, ne pos¬ 
sono derivare scarse prestazioni o guasti 
ai componenti. 

Per alimentatori di medie prestazioni (sta¬ 
bilizzazione da 0,1% a 2%), il controllo 
delPuscita può offrire qualche difficoltà. Gli 
analizzatori non hanno la risoluzione ne¬ 
cessaria e gli strumenti migliori sono in 
genere troppo costosi. Di conseguenza, ra¬ 
ramente si controllano le prestazioni di un 
alimentatore; lo sperimentatore spera solo 
che tutto vada bene e, in caso contrario, 
ne subisce le conseguenze. 

Fortunatamente, esiste una soluzione sem¬ 
plice ed economica a questo problema. Tut- 



Vedi lesto 


Fig. 1 - La tensione di riferimento si contrappone a 
quella dell’alimentatore in prova fino a che il voltme¬ 
tro eiettronico, inserito tra i punti A e B, indica zero. 


to quel che occorre sono una batteria, un 
potenziometro, un resistore fisso ed un volt- 
metro elettronico ad alta impedenza d'en¬ 
trata e provvisto di una bassa portata. 

Come funziona - Il circuito, il cui schema 
è riportato nella ftg. U può essere montato 
con estrema facilità in pochi minuti. Il po¬ 
tenziometro RI ed il resistore R2 sono di¬ 
sposti in serie tra loro e collegati ai termi¬ 
nali della batteria Bl. Quindi, regolando 
RI, è possibile ottenere una vasta gamma 
di tensioni c.c. tra il cursore di RI ed il 
terminale negativo della batteria. La ten¬ 
sione fornita da quest'ultima deve essere 
un po' più alta di quella dell’alimentatore 
in prova. La risoluzione è migliore se RI 
è un potenziometro a filo con molte spire. 
La tensione della batteria (Eref) e quella 
deU'alimentatore in prova (Eu) sono col¬ 
legate come illustrato. Un voltmetro inse¬ 
rito tra i punti A e B indica la differenza 
tra le due tensioni. Questa differenza può 
essere portata a zero regolando la tensione 
di riferimento. Purché questa tensione sia 
stabile, qualsiasi variazione di Eu, dovuta 
a deriva durante il riscaldamento, o a va¬ 
riazioni della tensione di rete o del carico, 
viene indicata dallo strumento. Per esem¬ 
pio, se Eu ha il valore di 10 V e se il volt- 
metro è predisposto sulla portata di 0,3 V 
f.s., una deflessione a 0,1 V significherà una 
variazione dell’1% di Eu. Una variazione 
di 0,01 V della tensione, leggibile facil¬ 
mente sullo strumento, corrisponderà ad 
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Fig. 2 ' Grafico tipico rappresentante le 
variazioni d'uscita lungo un periodo di 20 
minuti di un alimentatore autocostruito. 

una variazione dello 0,1% di Eu. Può per¬ 
ciò essere controllato anche un alimenta¬ 
tore ben stabilizzato. 

Commenti sull'uso - La tensione di B1 
deve essere abbastanza alta perché Eref 
sia uguale a Eu. Dato il basso consumo di 
corrente, possono essere usate comuni bat¬ 
terie da 9 V per transistori: una per ali¬ 
mentatori da 5 V a 9 V, due per alimenta¬ 
tori da 8 V a 18 V e tre per alimentatori 
da 17 V a 27 V. Il resistore R2 deve avere 
un valore di 175 kO per una o due bat¬ 
terie e di 350 kn per tre batterie. Anche 
le batterie più economiche hanno una sta¬ 
bilità dello 0,05% per il periodo di un'ora. 


Variazioni della tensione d uscita (V] 



Variazione percentuale della tensione [%) 


Fig. 3 - La stabilizzazione d'uscita in funzione della 
corrente di carico può essere rappresentata come si 
vede in questo grafico; falìmentatore è autocostruìto. 



Te^npo [mirti 

Si tenga presente che lo zero dello strumen¬ 
to può variare con il tempo. Per azzerare 
lo strumento si stacchi un terminale dal 
circuito di prova e lo si cortocircuiti con 
l'altro terminale, ma si eviti di eseguire il 
cortocircuito quando lo strumento è colle¬ 
gato. A mano a mano che B1 si esaurisce, 
diventerà troppo instabile per consentire il 
rilievo di dati significativi. 

Si lasci riscaldare l'alimentazione di riferi¬ 
mento per 15 min, quindi si regoli RI per 
l'azzeramento dello strumento quando Eu 
viene accesa, e si annotino le indicazioni 
dello strumento ad opportuni intervalli 
(ogni 5 min, per esempio). La stabilizza¬ 
zione percentuale è (Em/Eu) x 100%. Lfn 
grafico delle variazioni apparirà simile a 
quello della fig. 2 

Può anche essere tracciato un grafico del¬ 
la stabilizzazione in funzione del carico, 
come si vede nella fig. 3. In entrambi que¬ 
sti esempi, l'alimentatore era costituito da 
un circuito economico autocostruito da 
15 V. La stabilizzazione in funzione delle 
variazioni della tensione di rete può essere 
scelta usando, all’entrata dell'alimentatore, 
un Variac od altra sorgente consimile di 
tensione variabile. In questo caso, una va¬ 
riazione della tensione di rete del 10% 
produceva una stabilizzazione dello 0,45% 
(67 mV). Ciò dimostra che possono essere 
effettuate precise misure anche con varia¬ 
zioni d'alimentazione inferiori airi%. ^ 
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Compressore audio 
esente da distorsioni 


Adatto per radioamatori e per registrazioni su nastro 


I n tutte le registrazioni e negli studi tele¬ 
visivi e radiofonici il compressore audio 
è un importante accessorio. Mantenendo Tu- 
scita di un apparato ad un livello determinato 
e per un determinato aumento del livello del 
segnale d’entrata, il compressore assicura una 
uscita udibile uniforme, senza rimbombi e 
senza distorsione da sovraccarico. Voi stessi 
potrete vedere quale valido contributo un com¬ 
pressore possa dare al vostro sistema audio, 
sia che si tratti di un registratore a nastro 
sia che si tratti di una stazione d’amatore. 
Predisposto per funzionare con un registratore 
a nastro, il compressore audio manterrà co¬ 
stante il livello di registrazione senza intro¬ 
durre rumore o distorsione. Si potrà ignorare 
lo strumento indicatore del livello di registra¬ 
zione e non ci sarà bisogno di manipolare il 
controllo di guadagno in registrazione. Il com¬ 
pressore’ si dimostra particolarmente utile nel¬ 
la registrazione di conferenze stampa, scenette 


familiari, ecc. Si possono ottenere risultati uni¬ 
formi e professionali effettuando registrazioni 
stereo o su più canali. Tutto quello che oc¬ 
corre è un compressore per ogni canale. 

Se usato con un trasmettitore dilettantistico, 
un compressore audio può fornire un aumento 
fino a 10 dB dell’int-ensità del segnale in rice¬ 
zione. È la cosa migliore che si possa fare 
oltre che aggiungere al trasmettitore un am¬ 
plificatore lineare da 1 kW. L’azione limita- 
trice automatica impedisce, inoltre, la sovra- 
modulazione senza aggiungere distorsione al 
segnale trasmesso, 

Un’altra applicazione del compressore audio si 
può avere nei sistemi di amplificazione rivol¬ 
ti al pubblico. In questo caso, l’uscita del si¬ 
stema può essere mantenuta costante, nono¬ 
stante le variazioni di entrata dovute a diffe¬ 
renze nel livello della voce ed alla distanza 
dal microfono. Il compressore riduce anche al 
minimo il noioso effetto di reazione acustica. 
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Fig. 1 ■ Il compressore audio è essenzialmente un amplificatore audio di alta qualità, 
con circuito per il controllo automatico di guadagno che mantiene costante, senza tosa¬ 
tura, il livello d'uscita. Volendo, il controllo automatico di guadagno può essere escluso. 


MATERIALE OCCORRENTE 

B1 = batteria al mercurio da 12 V 

Cl, C7 = condensatori ceramici a disco da 100 pF 

C2 = condensatore miniatura ceramico a disco 

da 0,1 

C3, C17 = condensatori elettrolitici miniatura per 

circuiti stampati da 100 ^F - 12 VI 
C4, CI2 = condensatori ceramici a disco da 0,001 p,F 

C5, C11 — condensatori elettrolitici miniatura per 

circuiti stampati da 1 ^F - 12 VI 
C6 = condensatore ceramico a disco da 0,005 t^F 

C8, C9 = condensatori elettrolitici miniatura per 

circuiti stampati da 1.000 [iF - 12 VI 

CIO, C16 — condensatori ceramici a disco da 0,01 ^F 
C13, C14, C15, C18 = condensatori elettrolitici minia¬ 
tura per circuiti stampati da 10 ^F - 12 VI 
DI = diodo al silicio 1N914, oppure BAY38 op¬ 

pure BAY74 

IC1 — circùito integrato amplificatore Motorola 

MFC4010 * 

J1 = jack telefonico a 3 terminali 

J2 = Jack a circuito chiuso per alimentazione 

J3, J4 = jack telefonici 

MI = strumento da 1 mA f.s. e bobina mobile 

da 2.800 a 

01, 06, 07 = FET a canale n Motorola MPF102 * 

Q2 = transistore p-n-p Fairchild 2N4917 ** 


Q3, 04, OS = transistori n-p-n Fairchild 2N3565 ** 

RI = potenziometro con interruttore da 1 Ma 

R2, R24 = resistor! da 470 ka - 0,5 W, 10% 

R3, R5, R16, Ri7 = resistor! da 4,7 ka - 0,5 W, 10% 

R4, R25 = resistor! da 1,8 ka - 0,5 W, 10% 

R6, R9, R19 = resistor! da 10 ka . 0,5 W, 10% 

R7 = resistere da 270 ka - 0,5 W, 10% 

R8 - resistere da 180 a . 0,5 W. 10% 

RIO, RII 3. resistor! da 47 a - 0,5 W, 10% 

R12 = resistere da 15 ka - 0,5 W, 10% 

R13, R14, R15, R18, R21 = resistor! da 6.8 ka - 0,5 W, 
10% 

R20, R22, R23 = resistor! da 47 ka . 0,5 W, 10% 

R26 = potenziometro da 5 ka 

51 - commutatore a slitta a 2 vie e 2 posizioni 

52 = interruttore semplice (su RI) 

Scatola metallica, manopola, 6 angolari, 2 attacchi per 
batteria, 4 piedini di gomma, filo, stagno e minuterie 
varie 

* I componenti Motorola sono distribuiti in Italia dalla 
Celdis Italiana S.p.A., via Mombarcaro 96, 10136 Tori¬ 
no. oppure via Dario Papa 8/62, 20125 Milano, oppure 
via L. il Magnifico 109 , 00162 Roma. 

** i materiali della Fairchild sono reperibili presso l 
distributori italiani: Adelco, viale S. Gimignano 38, 
20146 Milano; Pantronic, via Principe Amedeo 23, 00185 
Roma; Carter, via Saluzzo 11 bis, 10125 Torino. 
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Il compressore, anche se teoricamente piutto¬ 
sto complesso, è facile da costruire e da usare. 
Si monta semplicemente tra il microfono e 
Tamplificatore, senza che sia necessario modi¬ 
ficare il circuito di quest ultimo. 

Oltre ad avere un’ampia gamma di compres¬ 
sione dinamica (45 dB), il compressore che 
descriviamo serve anche come preamplificatore 
ad alto guadagno, con un guadagno di circa 
46 dB. Ciò consente praticamente l’uso di 
microfoni di qualsiasi tipo, da quelli dinamici 
a bassa impedenza (200 n o più) a quelli a 
cristallo o ceramici ad alta impedenza. Un 
circuito d’entrata con FET assicura una bas¬ 
sissima cifra di rumore. 

Il compressore, nella sua scatoletta di centi- 
metri 12,5 X 6,5 X 11,5 può essere alimentato, 
in applicazioni all’aperto, con una batteria al 
mercurio da 12 V incorporata o con qual¬ 
siasi alimentatore esterno da 12 V. 

Come funziona - Il compressore (ved. fig. 1) 
è essenzialmente un amplificatore audio con 
una rete per il controllo automatico di guada¬ 
gno. Questo circuito fornisce un rapidissimo 
tempo d’attacco ed un lento tempo di decadi¬ 
mento. Il rapido attacco significa che il com¬ 
pressore può rispondere in meno di 1 msec 
ad un aumento di 20 dB del segnale a 1 kHz. 
A 10 kHz, il tempo d’attacco è inferiore a 
100 iJisec. Il rapido tempo d’attacco non pro¬ 
duce perdita di informazione all’inizio delle 
parole o dei suoni. Particolare importante, 
poiché non c’è sovraoscillazione del segnale 
relativo all’attacco, nel segnale audio non si 
notano quelle brusche variazioni istantanee che 
rappresentano l’inconveniente di molti com¬ 
pressori. 

La compressione viene ottenuta con una specie 
di controreazione: una parte del segnale d’usci¬ 
ta viene rimandato sfasato in entrata. 

L’entità di controreazione aumenta con l’au¬ 
mentare del segnale e viceversa. Ne risulta che 
l’uscita del compressore rimane costante al va¬ 
riare del segnale d’entrata. 

Il transistore ad effetto di campo Ql fornisce 
un’alta impedenza d’entrata (dell’ordine di 
0,5 MH) e mantiene il rumore ad un livello 
pressoché non misurabile. Il livello d’entrata 
si regola per mezzo del potenziometro RI. 


Il circuito integrato ICl è un amplificatore ad 
alto guadagno con basso rumore d’uscita. Con¬ 
tiene tre transistori n-p-n e cinque resistori. Il 
segnale audio dall’uscita di ICl viene trasfe¬ 
rito al controllo del livello d’uscita, R26. La 
combinazione di R12 e C12 fa scendere la cur¬ 
va di responso alle frequenze alte oltre i 
20.000 Hz. 

Una parte del segnale d’uscita viene anche 
introdotta nella base del transistore Q3. I resi¬ 
stori R8, R9, R17 e R18 stabiliscono la pola¬ 
rizzazione diretta per Q3 e dividono anche il 
segnale d’uscita in modo che sia al giusto li¬ 
vello. I transistori Q2 e Q3 formano un am¬ 
plificatore a guadagno variabile, la cui uscita 
fornisce la controreazione all’entrata di ICl. 
Il guadagno dell’amplificatore di controreazio¬ 
ne viene variato cambiando l’effettiva resisten¬ 
za in serie mediante i condensatori di fuga C15 
e C14. Questa resistenza viene fornita da Q6 
e Q7, i quali sono controllati da una tensione 
C.C., che è funzione del segnale d’uscita. 

Parte dell’uscita viene trasferita al diodo DI 
ed al transistore Q4 attraverso il condensatore 
C16. Il diodo ed il transistore formano un rad- 
drizzatore doppiatore di tensione (con impe¬ 
denza d’uscita molto bassa) che controlla Q6 
e Q7. La costante di tempo di R24 e Cl8 
determina il tempo di decadimento del com¬ 
pressore. 

Il transistore Q5 funge da amplificatore di 
corrente c.c. per azionare lo strumento indica¬ 
tore di compressione, il quale indica solo du¬ 
rante la compressione e non quando il circuito 
amplifica nella regione lineare. 

I condensatori C8 e C9 ed i resistori RIO e 
RII filtrano l’alimentazione a 12 V di modo 
che, per l’alimentazione, invece di una batteria 
si può anche usare solo un trasformatore ed un 
raddrizzatore delle due semionde. Il conden¬ 
satore CIO fuga la RF quando il compressore 
viene usato con un apparato trasmittente. 
Come connettore d’entrata viene usato un jack 
a tre terminali. Il controllo a distanza, inserito 
in J4, si usa per premere e parlare. Il com¬ 
pressore può essere escluso portando Si in po¬ 
sizione di ”Escluso”. 

Anche se il compressore ha una gamma di 
compressione specificata di 45 dB, può pro¬ 
durre fino a 50 dB. La distorsione armonica 
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Fig. 2 - Circuito stampato in grandezza naturale e disposizione dei componenti del 
compressore audio. Si rispettino le polarità dei condensatori elettrolitici e di tutti I 
semiconduttori, compreso naturalmente anche rampiificatora audio a circuito Integrato. 


totak è estremamente bassa e per la sua mi¬ 
sura si devono usare perfezionati strumenti di 
laboratorio, non essendo possibile vedere la 
distorsione con un oscilloscopio. 

Costruzione - Tutti i componenti circuitali, 
ad eccezione di Cl, si montano su un circuito 
stampato, il cui disegno è riportato nella fig, 2. 
Il condensatore Cl, per la fuga RF, si monta, 
come si vede nella fig. 3, direttamente sui ter¬ 
minali del controllo di livello d'entrata (RI). 
Anzitutto si montano i transistori, distanzian¬ 
doli di circa 6 mm dalla basetta del circuito 
stampato e facendo attenzione al loro orienta¬ 
mento. Il circuito integrato deve essere monta¬ 
to aderente alla basetta e Di va montato verti¬ 
calmente. Durante le saldature si applichi xm 
dissipatore di calore sui terminali di tutti i 
semiconduttori. 

I condensatori si montano aderenti alla baset¬ 
ta, rispettando le polarità di quelli di tipo 



J2 B3 J3 R26 

i 3 - Illustrazione del montaggio del prototipo; si 
può però adottare anche una sistemazione diversa. 
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Valutazione del progetto effettuata presso i laboratori Hirsch-Houck 


Come viene dichiarato, questo è un com¬ 
pressore che non distorce. Il massimo livel¬ 
lo d'uscita è troppo basso perché si possa¬ 
no fare misure di distorsione; il segnale, 
tuttavia, sembra perfetto in un oscillosco¬ 
pio, qualunque sia il grado di compressione. 
Il guadagno 7tel tratto lineare è molto buo¬ 
no, di circa 46 dB, essendo necessari 43 \xV 
per un'uscita di 10 mV , La compressione 
inizia a circa 300 py. La massima uscita a 
piena compressione è di 60 mV. 

Per misurare il tempo d'attacco, che sembra 
sia di circa 100 \xsec, è stato immesso nel 
compressore un impulso a 10 kHz. 

Quando il controllo del livello d'entrata è 


predisposto al di sotto del massimo (la con¬ 
dizione normale), il responso in frequenza 
è veramente piatto: 1,3 dB sotto a 33 Hz 
ed a 20 kHz. Tuttavia, al massimo livello 
d'entrata, gli alti aumentano e continuano 
ad aumentare fino ad un massimo di +9 dB 
a 30 kHz. Sembra che responsabile di ciò 
sia l'alta impedenza d'entrata; il fenomeno 
ha però scarsa importanza pratica, perché 
difficilmente il controllo d'entrata si porta 
al massimo. 

Con il compressore si sono fatte registra¬ 
zioni di voce su nastro e sono riuscite otti¬ 
me: nessuna distorsione, solo un leggero 
soffio alla masdma compressione. 



La curva del livello 
d’entrata in funzione 
della compressione ap¬ 
pare regolare, com'è 
caratteristica di un 
sistema audio che sia 
esente da distorsione. 



il compressore ha un responso in frequenza buono come quello delia maggior parte dei 
sistemi audio di alta qualità ed è quindi particolarmente adatto per registrazioni musicali. 
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Per i collegamenti d’entrata e d’uscita si usi 
cavo schermato. 



R26 


Livello d'ueorta 


Ecco la parte posteriore de! compressore. Si vedo¬ 
no il jack per l’alimentatore esterno, i terminali d'u¬ 
scita e di controllo a distanza e il controllo d’uscita. 


elettrolitico. Tutti i resistor! vanno montati 
verticali, con un’estremità aderente alla baset¬ 
ta. Si usi cavetto schermato tra J1 e SI e 
tra SI e RI. 

Prima di montare la basetta del circuito stam¬ 
pato nella scatola, si saldino tutti i fili di colle¬ 
gamento, usando cavetto schermato per la linea 
d’entrata. 

La scatola del prototipo è stata fatta con due 
pezzi di lamierino d’alluminio da 1 mm di 
spessore; può essere usata però anche una nor¬ 
male scatola metallica. Il circuito stampato si 
monta verticale usando due angolari. Dato 
l’alto guadagno e l’alta impedenza d’entrata del 
circuito, è estremamente importante che l’in¬ 
tero circuito sia completamente schermato en¬ 
tro una scatola metallica. Ciò è indispensabile 
se si intende usare il compressore in un’instal¬ 
lazione già predisposta o inserirlo entro un ap¬ 
parato già esistente. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

Gamma di compressione: 45 dB minimi 
Sensibilità: circa 300 txV per la compressione 
Responso in frequenza: da — 3 dB a 20 Hz a 
— 1.5 dB a 20.000 Hz nella regione lineare 
d’amplificazione e nella regione di compres¬ 
sione 

Distorsione armonica totale: a 1 kHz, è dello 
0,1% nella regione lineare e deiri,5% in 
compressione 

Impedenza d'entrata: 0,5 MH 
Impedenza d'uscita: 5.000 n 
Tempo d'attacco: inferiore a 1 msec per una va¬ 
riazione di 20 dB a 1 kHz 
Tempo di rimessa: circa 2 sec 


Uso - Con una batteria da 12 V o con qualche 
altro alimentatore collegato, si inserisca un mi¬ 
crofono nel compressore e si colleghi l’uscita 
del compressore all’apparato che si intende usa¬ 
re. Si porti Si in posizione di ”Escluso”. Si par¬ 
li da vicino nel microfono e si regoli il controllo 
di guadagno dell’apparato per un giusto livello 
di funzionamento. Se si usa un registratore a 
nastro, si osservi lo strumento indicatore del 
livello di registrazione; se si usa un trasmet¬ 
titore, si osservi lo strumento indicatore di 
modulazione. 

Si chiuda ora S2 lasciando però RI e R26 
ruotati completamente in senso antiorario e 
si porti SI in posizione "Inserito”. Parlando 
nel microfono, si avanzi RI finché lo strumento 
indicatore di compressione comincia ad indi¬ 
care in avanti. Si avanzi quindi il controllo del 
livello d’uscita (R26) finché lo strumento del¬ 
l’apparato fornisce la stessa indicazione di 
quando il compressore era escluso. Si azioni 
avanti ed indietro Si per vedere come appare 
il segnale con e senza compressione. 

Lo strumento del compressore non solo segna¬ 
la quando il segnale viene compresso, ma in¬ 
dica anche quando il segnale pilota eccessiva¬ 
mente il compressore. In questo caso lo stru¬ 
mento va fuori scala. La compressione comin¬ 
cia ad un’entrata di circa 300 pV, ed il com¬ 
pressore viene pilotato eccessivamente quando 
l’entrata supera 60 mV circa. Quando lo stru¬ 
mento del registratore o del trasmettitore in¬ 
dica la presenza di un segnale ma lo strumento 
del compressore non dà questa indicazione, il 
compressore funziona semplicemente da ampli¬ 
ficatore. 

Con il compressore in funzione, si regoli il 
controllo di livello d’entrata (Ri) per la sen¬ 
sibilità voluta. Questa varierà a seconda del 
tipo di microfono usato, del rumore di fondo, 
ecc. Un microfono dinamico da 200 H piloterà 
l’unità in compressione, ma non è tanto sen¬ 
sibile come un microfono dinamico ad alta 
impedenza od un microfono ceramico od a cri¬ 
stallo. Volendo ottenere una maggiore sensibi¬ 
lità da un microfono a bassa impedenza, si usi 
un trasformatore in salita all’entrata del com¬ 
pressore. 

Si possono registrare conversazioni telefoniche 
collegando l’entrata del compressore sia diret¬ 
tamente alla linea telefonica sia ad una bobina 
d’induzione accoppiata al telefono. ^ 
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UN TECNICO IN ELETTRONICA 
INDUSTRIALE È UN UOMO DIVERSO 


Pensi al l'importanza del lavoro nella 
vita di un uomo. Pensi a sé stesso e 
alle ore che passa occupato in un'at¬ 
tività che forse non La interessa. 
Pensi Invece quale valore e signifi¬ 
cato acquisterebbe il fatto di potersi 
dedicare ad un lavoro non solo inte¬ 
ressante — o addirittura entusiasman¬ 
te — ma anche molto ben retribuito. 
Un lavoro che La porrebbe in grado 
di affrontare la vita in un modo di¬ 
verso, più sicuro ed entusiasta. 
Questo è quanto può offrirLe una 
specializzazione in ELETTRONICA IN¬ 
DUSTRIALE. Con il Corso di Elettro¬ 
nica Industriale Lei riceverà a casa 
Sua le lezioni: potrà quindi studiare 
quando Le farà più comodo senza 
dover abbandonare le Sue attuali at¬ 
tività. Insieme alle lezioni riceverà 
anche I materiali che Le consentiran¬ 
no di esercitarsi sugli stessi problemi 
che costituiranno la Sua professione di 
domani. 

Questi materiali, che sono più di 1.000, 
sono compresi nel costo del Corso e 
resteranno di Sua proprietà: essi Le 


permetteranno di compiere interes¬ 
santissime esperienze e di realizzare 
un allarme elettronico, un alimenta¬ 
tore stabilizzato protetto, un trapano 
elettrico il cui motore è adattabile ai 
più svariati strumenti ed utensili indu¬ 
striali, un comando automatico di ten¬ 
sione per l’alimentazione del trapano, 
e molti montaggi sperimentali. 

Lei avrà inoltre la possibilità di se¬ 
guire un periodo di perfezionamento 
gratuito di due settimane presso i la¬ 
boratori della Scuola, in cui potrà 
acquisire una esperienza pratica che 
non potrebbe ottenere forse neppure 
dopo anni di attività lavorativa. 
Richieda, senza alcun impegno da parte 
Sua, dettagliate informazioni sul Cor¬ 
so di Elettronica Industriale per cor¬ 
rispondenza. 

Scuola Radio Elettra 

l0l26Torino - Via Stellone 5|33 
Tel. 67.44.32 (5 linee urbane) 












elettronico governativo della Moto¬ 
rola ha progettato un nuovo sistema di 
ricerca di bersagli radar, nel quale svol¬ 
ge una parte importante una balestra 
medioevaìe. m\ ingegneri delia Motorola 
desideravano informazioni dirette e pre- 
else circa le prestazioni di un radar, 
simile a quello usato per individuare 
sbarramenti di mortai. Una freccia spe¬ 
ciale, Isncfata dalla balestra, funge da 
bersaglio fornendo un forte ritorno ra¬ 
dar in modo che la traiettoria dei 
volo può essere accertata con preci¬ 
sione ed il percorso può essere con¬ 
frontato con il ritorno radar e comu¬ 
nicato in anticipo al punto di lancio. 


U n nuovo tipo di dittafono, che con 
dimensioni minime fornisce le 
prestazioni di apparecchi molto più 
ingombranti, è stato messo a punto 
dalla ditta britannica Fi-Cord Inter¬ 
national Ltd. Questo nuovo dispositi¬ 
vo, denominato Fi-Cord 300A, è do¬ 
tato di tasti per ^avanzamento ed il 
riawolgimento rapido del nastro; un 
segnale acustico entra in azione al 
termine della bobina. Il microfono- 
altoparlante incorporato possiede un 
dispositivo per il livello automatico 
di registrazione, con un filtro per 
estromettere i rumori di fondo. Il 
Fi-Cord 300A funziona con batterie 
al manganese od ai mercurio, 
che gli conferiscono un’autonomia 
di ventiquattro ore di registrazione. 








N ella foto sono visibìli le nuove te¬ 
lecamere "2005" a tre valvole per 
trasmissioni a colori, montate nel labo¬ 
ratorio della società inglese EMI Elec¬ 
tronics Ltd, La società fornirà quattro 
telecamere "2005“ e l’attrezzatura di 
distribuzione per sostituire quella per 
il bianco e nero già esistente presso 
lo studio di Bruxelles del Servizio 
Fiammingo della Radio Televisione 
belga. La leggera telecamera "2005" 
è munita dì autocollimatore, che ri¬ 
duce sensibilmente il tempo di rego¬ 
lazione del canale e ne mantiene au¬ 
tomaticamente e stabilmente la cen¬ 
tratura ad un atto grado di precisione. 
AH'apparecchìo viene aggiunto un 
utile sistema di polarizzazione auto¬ 
matica, che riduce al minimo il ri¬ 
tardo causato da bassi livelli di luce. 








N ella fotografia si vede un'i- 
spettrice della Standard 
Telephones & Cables (STC) 
mentre sta collaudando il mo¬ 
dello di apparecchio telefonico 
denominato "Trimphone", onde 
controila.Tse il livello del suono. 
Più piccolo e più leggero degli 
apparecchi tradizionali, il "Trim* 
phone", al quale è stato asse¬ 
gnato anche il Premio Indu¬ 
stria qualche tempo fa, è prov¬ 
visto di suoneria a raganella 
e di un quadrante luminoso. 


;[ r 
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argomenti sui 
TRANSISTORI 


U n ribasso dei prezzi si potrà ottenere da 
una nuova tecnica di fabbricazione dei 
semiconduttori, messa a punto, dopo tre anni 
di ricerche, dagli scienziati e dai tecnici della 
Signetics Corporation. Denominato D-MOST, 
il nuovo metodo produttivo è relativamente 
semplice ed economico e può essere usato per 
fabbricare sia dispositivi separati, come diodi 
e transistori singoli, sia circuiti integrati linea¬ 
ri o numerici. Può essere impiegato inoltre 
per la costruzione di unità a basso segnale o 
di grande potenza ed è particolarmente im¬ 
portante nella produzione a basso costo di 
dispositivi VHP e UHF ad alte prestazioni. 
Attualmente, le comuni tecniche per la pro¬ 
duzione di circuiti integrati semiconduttori so¬ 
no due: la bipolare e la MOS. La tecnologia 
MOS può essere attuata secondo vari procedi¬ 
menti diversi come canale-n, canale-p, impian- 
tazione di ioni, complementare e soglia di si¬ 
licio. I circuiti bipolari offrono, in genere, alte 
velocità di funzionamento; i circuiti MOS so¬ 
no, invece, più compatti e consumano meno 
anche se sono tradizionalmente più lenti dei 
bipolari. 

I nuovi dispositivi D-MOST della Signetics, 
d’altra parte, presentano velocità cinque volte 
superiori a quelle delle normali unità MOS a 
canale n ed almeno dieci volte superiori a 
quelle dei dispositivi costruiti con procedimen¬ 
to MOS a canale p. I dispositivi D-MOST 
effettivamente sono paragonabili, come velo¬ 
cità, ai veloci transistori bipolari, pur avendo 


i vantaggi delPalta densità, del basso consumo 
e del basso costo. Dispositivi numerici cam¬ 
pione D-MOST presentano un tipico tempo di 
salita di soli 210 psec. 

Con il nuovo procedimento possono essere 
prodotti dispositivi di alta frequenza per mi¬ 
croonde, circuiti logici ed elementi di memo¬ 
ria per computer. I transistori D-MOST spe¬ 
rimentali per microonde, per esempio, funzio¬ 
nano a frequenze fino a 10 GHz, con una 
tipica cifra di rumore di soli 4,5 dB a 1 GHz 
ed un guadagno massimo compreso tra 10 dB 
e 15 dB a quella frequenza. Persino a 2 GHz 
è ottenibile un guadagno di 7 dB. I transi¬ 
stori D-MOST superano anche i transistori ad 
effetto di campo a giunzione, in quanto pre¬ 
sentano una bassissima capacità di ritorno del 
segnale, bassa distorsione, minore modulazio¬ 
ne incrociata, minori rumori e migliore linea¬ 
rità. 

In pratica, la velocità dei circuiti numerici di 
tipo MOS è determinata dalla lunghezza del 
’*canale” che si trova sotto la base e che è 
situato tra gli elettrodi di emettitore e col¬ 
lettore. Il tempo di transito viene ridotto con 
aumento della velocità accorciando il canale. 
Nel normale procedimento MOS, tuttavia, que¬ 
sto produce Tindesiderabile effetto di abbassa¬ 
re la tensione di rottura, problema che è sta¬ 
to eliminato con la tecnica D-MOST. Poiché, 
con il nuovo procedimento, la tensione di rot¬ 
tura non dipende dalla lunghezza del canale, 
si possono ottenere possibilità di sopportare 
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alte tensioni indipendentemente dalla lunghe2- 
za del canale, con vantaggio per le prestazioni 
alle frequenze alte. 

I transistori D-MOST sono stati fabbricati con 
canali larghi solo un micron {un millesimo di 
millimetro). Usando canali di due micron, la 
Signetics ha costruito con successo dispositivi 
da 1 GHz a 300 V ed ha anche realizzato 
altre unità con tensioni di rottura fino a 600 V. 

II procedimento D-MOST è essenzialmente una 
riuscita combinazione delle tecniche MOS e 
bipolari. 

Attenzione audiofili ! ■ La ditta statuni¬ 
tense Signetics Corporation e la ditta inglese 
Dolby Laboratories Ine. hanno annunciato la 
loro collaborazione per la costruzione di una 
versione a microcircuito del famoso sistema 
Dolby per la riduzione dei rumori negli appa¬ 
rati domestici di amplificazione. 

Il sistema Dolby, di cui abbiamo parlato nella 
nostra rubrica ’Tanoramica stereo’’, è una tec¬ 
nica per la riduzione del rumore in trasmis¬ 
sioni e registrazioni audio di alta qualità. 

La Signetics progetterà e produrrà il sistema 
Dolby sotto forma di circuito integrato semi- 
conduttore monolitico. Dopo un breve perio¬ 
do di esclusiva commerciale, la Signetics co¬ 
municherà all’industria dei circuiti integrati 
tutte le informazioni tecniche relative. Si pre¬ 
vede che i circuiti integrati Dolby saranno 
in commercio entro il 1972. 

Prodotti nuovi - Un versatile amplificatore 
operativo è il primo dispositivo di una nuova 
serie lineare con terminali rigidi della Moto¬ 
rola. Assicurando un significativo migliora¬ 
mento dell’affidabilità in confronto con i nor¬ 
mali circuiti integrati in cui sono usati, per 
i collegamenti, fili fragili, le unità a terminali 
rigidi utilizzano strutture d’oro a mensola che 
si estendono dalla basetta del circuito inte¬ 
grato e che si saldano facilmente al substrato 
per ottenere collegamenti sia elettrici sia mec¬ 
canici. Del nuovo amplificatore operativo ven¬ 
gono fornite due versioni elettricamente iden¬ 


Nel transistore D-MOST, lo stretto canale di controllo 
sotto la base aumenta la velocità di funzionametito. 

tiche: la MCBC1709 adatta per circuiti ibridi 
e la MCB1709F che è montata in involucro 
piatto. 

Tra i dispositivi recentemente presentati dalla 
RCA, vi sono un nuovo triac al silicio e sei 
circuiti integrati, tra cui un subsistema per 
ricevitore MA, un decodificatore stereo multi- 
plex, un subsistema FI-MF e tre stabilizzatori 
di tensione. 

Previsto per l’uso con carichi c.a. in applica¬ 
zioni a 220 V, come attenuatori di luci (da 
300 W a 1440 W), controlli di riscaldamento 
e sistemi di commutazione d’energia, il nuovo 
triac, tipo 40842, viene fornito per 6 A effi¬ 
caci e 450 V di picco. Il suo singolare invo¬ 
lucro plastico consente un facile montaggio su 
telai o circuiti stampati e presenta bassa im¬ 
pedenza termica. 

Il subsistema per ricevitore MA a circuito in¬ 
tegrato, tipo CA3088, comprende le funzioni 
di un convertitore MA, di un amplificatore 
FI, di un rivelatore e di un preamplificatore 
audio in un unico involucro. 

Denominato tipo CA3090, il decodificatore 
stereo multiplex è previsto per l’uso in siste¬ 
mi stereo multiplex MF e, per una complèta 
messa a punto, richiede solo la regolazione di 
una bobina d’accordo a bassa induttanza. 
Infine, il tipo CA3089 comprende un ampli¬ 
ficatore FI, un rivelatore, un preamplificàtore 
e circuiti specifici per il controllo automatico 
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Infatti, la principale caratteristica dei due nuo¬ 
vi dispositivi, denominati M 128 e M 129, è 
un campo di frequenza tipica da 1 kHz a 
6 MHz su tutto il campo di temperatura. 

Essi hanno gli ingressi protetti da diodi zener 
e le uscite di tipo a drain aperto, che permet¬ 
tono una grande flessibilità nelle connessioni 
con elementi esterni (XXL e DXL). Entrambi 
i registri sono inseriti in un contenitore 
XO-100 e sono garantiti da 0 °C a 70 °C. 
La Mistral ha introdotto sul mercato italiano 
due nuovi prodotti: gli interruttori red ed. i 
relè reed. Gli interruttori red sono contatti 
sigillati in ampolla di vetro, presentati nelle 
versioni standard, miniatura, subminiatura. 

La chiusura dei contatti è ottenuta per effetto 
magnetico attraverso un magnete oppure una 
bobina. In quest'ultimo caso si tratta di veri 
relè, tipo reed, le cui applicazioni sono nume¬ 
rose allo stesso titolo di relè classici. 

★ 


frequenza e di silenziamento. Questi tre dispo¬ 
sitivi vengono forniti tutti in involucri a 16 
terminali. 

I nuovi stabilizzatori di tensione della RCA 
sono circuiti integrati monolitici al silicio per 
stabilizzazioni d’uscita da 1,7 V a 46 V, con 
correnti fino a 100 mA. Denominati tipi 
CA3085, CA3085A e CA3085B, funzionano 
con entrate non stabilizzate da 7,5 V a 50 V 
ed hanno importanti caratteristiche, come la 
protezione contro i cortocircuiti, una tensione 
di riferimento con compensazione della tem¬ 
peratura, limitazione di corrente e tensione di 
uscita regolabile. La serie CA3085 viene for¬ 
nita in involucro ermetico XO-5 a 8 terminali. 
Due nuovi registri dinamici, uno triplo a 64 
bit ed uno triplo a 66 bit, ad alta velocità, 
sono stati progettati e messi in produzione 
dalla SGS (Società Generale Semiconduttori). 
Le caratteristiche di velocità sono tali da di¬ 
mostrare che, anche con dispositivi standard 
a canale p ad alta soglia, si possono ottenere 
alte frequenze di funzionamento. 


ACCUMULATORI 
ERMETICI 
AL Nì-Cd 
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Registro di scorrimento MOS ad alta velocità SGS. 




di guadagno, per il controllo automatico di 
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lANAGRIUE 

nilBIITAIIIA 


I a riforma tributaria, intesa solamente 
come insieme di norme legislative, non 
avrebbe significato se non si procedesse 
contemporaneamente anche ad una nuova 
organizzazione degli uffici finanziari ed al¬ 
la parallela introduzione di strumenti mo¬ 
derni, quali gli elaboratori elettronici, in 
grado di trattare grandi volumi di dati con 
rapidità ed esattezza. 

Particolare attenzione meritano la raccolta 
e la registrazione delle informazioni utili 
alla determinazione dei redditi da assog¬ 
gettare ad imposta; per evitare inutili du¬ 
plicati e pericoli di difformità delle infor¬ 
mazioni relative ad uno stesso soggetto, tut¬ 
ti gli elementi in possesso degli uffici peri¬ 
ferici verranno d’ora in avanti comunicati 
al Centro Nazionale Elaborazione Dati per 
l’Anagrafe Tributaria di Roma, che dispo¬ 
ne di sistemi elettronici IBM. 

Funzione fondamentale di questo Centro 
è la gestione delFanagrafe dei contribuenti 
e la comunicazione, agli uffici periferici, 
delle notizie che occorrono per gli accerta¬ 
menti fiscali o che rispondono a specifiche 
richieste. Gli stessi uffici, se autorizzati, 
possono operare raggiomamento dei dati 
registrati nelFAnagrafe Tributaria. Accan¬ 
to a questa funzione principale, il Centro 
è in grado di svolgere altre attività, che si 
riferiscono in particolare alle elaborazioni 
centralizzate relative allTmposta sul Valo¬ 
re Aggiunto, ai dati ricavabili dagli atti 


soggetti a registrazione o desumibili dai do¬ 
cumenti doganali, a tutte le informazioni 
oggi rilevate presso enti pubblici e privati. 
La disponibilità di un unico archivio cen¬ 
tralizzato offre inoltre la possibilità di ef¬ 
fettuare numerose elaborazioni statistiche 
di varia natura; tra queste, Tanalisi delle 
dichiarazioni dei redditi per evidenziare, 
tra l’altro, le omesse denunce o la presenza 
di elementi anomali rispetto a quelli dedu¬ 
cibili dal confronto con gli anni preceden¬ 
ti. Si potranno inoltre elaborare statistiche 
per classe di reddito e per dislocazione 
geografica, riepiloghi storici, previsioni del 
gettito fiscale, modelli econometrici. 

L’elaboratore in ogni ufficio - L’Anagrafe 
Tributaria si base sul Centro Nazionale di 
Roma, che dispone oggi di un Sistema/370 
IBM Modello 155, dotato di un milione di 
posizioni di memoria centrale, e collegato, 
mediante ”concentratori intelligenti” (pic¬ 
coli sistemi elettronici dotati di elevata ca¬ 
pacità elaborativa), ad unità periferiche 
{"terminali”) da installare progressivamen¬ 
te nei vari uffiqi locali dell’amministrazio¬ 
ne. Ciò consente di mettere a disposizione 
di ogni ufficio le capacità elaborative di un 
-potente calcolatore centrale, in grado di 
operare a velocità dell’ordine dei nanose¬ 
condi (miliardesimi di secondo). 

Il Centro Nazionale è dotato di stampatri¬ 
ci, che possono preparare documenti di 
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Unità centrale del Sistema/370 
IBM Modello 155, installato al 
Centro Nazionale Elaborazione 
Dati per l’Anagrafe Tributaria. 


migliaia di righe in pochi minuti, di unità 
di memoria esterna a dischi e nastri ma¬ 
gnetici con capacità sufficiente a contenere 
le informazioni relative a tutti i contri¬ 
buenti. Ogni unità di memoria a dischi re¬ 
gistra 800 milioni di caratteri, che possono 
venire trasferiti alla velocità di 806.000 
caratteri al secondo. Attualmente è possi¬ 
bile memorizzare neirintero sistema tre mi¬ 
liardi di informazioni elementari, che au¬ 
menteranno di circa tre volte nel 1975, 
quando sarà completata la realizzazione 
deirintero sistema, il quale comprenderà, 
a quella data, due Sistemi/370 IBM Mo¬ 
dello 165, più potenti deH'attuale. 

Il calcolatore centrale regola e controlla 
una rete per Telaborazione dei dati a di¬ 
stanza, che consente un continuo e velo¬ 
cissimo "colloquio”, mediante linee telefo¬ 
niche, tra il Centro Nazionale e gli uffici 
periferici. 

I "concentratori intelligenti", che svolgono 
la funzione di intermediari tra il calcolatore 
centrale ed i terminali periferici, sono stati 


interamente progettati e realizzati nello sta¬ 
bilimento della IBM Italia a Vimercate. 
Essi devono assolvere a due compiti fon¬ 
damentali ; da una parte provvedere al 
controllo dei terminali e dei collegamenti 
con il Centro Nazionale, dall’altra’ pre-ela- 
borare e verificare i dati raccolti; sempli¬ 
ficano inoltre l’impiego dei terminali, pro¬ 
prio perché l’operatore è controllato e gui¬ 
dato passo passo dal "concentratore"; non 
è perciò necessario un lungo periodo di 
addestramento del personale. 

Un archivio magnetico - L’insieme delle 
registrazioni viene "memorizzato" su dischi 
magnetici, dove ogni contribuente è iden¬ 
tificato da un codice numerico di quindici 
cifre, ricavato dai principali dati anagra¬ 
fici; per una persona fisica questi dati sono: 
cognome, nome, data e luogo di nascita, 
sesso. Impiegando opportunamente queste 
semplici informazioni, è stato possibile ri¬ 
durre entro limiti praticamente irrilevanti 
la probabilità di omonimie o di omo-codi- 
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fiche (cioè Teventualità che due persone 
con dati anagrafici diversi abbiano il me¬ 
desimo codice); è stato infatti stimato che 
questa eventualità non potrebbe realizzarsi 
più di una volta su un milione. 

In ogni caso, le incertezze vengono risolte 
facendo ritornare Tinformazione alla fonte, 
dove un funzionario può agevolmente ef¬ 
fettuare il controllo definitivo. Ciò è possi¬ 
bile in quanto, nelParchivio dei contribuen¬ 
ti, assieme ai dati anagrafici e tributari, vie¬ 
ne registrata Tintera "storia” delFinforma- 
zìone memorizzata: ad esempio, Tufficio 
che rha inviata, la data ed il tipo della 
comunicazione. 

Il codice è Telemento fondamentale per 
accedere alla posizione tributaria di ogni 
contribuente; grazie alle caratteristiche tec¬ 
niche dei sistemi elettronici, tutte queste 
informazioni sono immediatamente dispo¬ 
nibili per le richieste che provengono da 
ogni parte d'Italia. 

L'aggiornamento e la consultazione del¬ 
l'archivio - I nuovi dati da registrare nel- 
Tarchivio dell'Anagrafe Tributaria verran¬ 
no progressivamente trasmessi dai vari uffi¬ 
ci periferici, sia mediante la rete di elabo¬ 
razione dei dati a distanza, tramite cioè i 
terminali ed i "concentratori intelligenti”, 
sia per mezzo di bande o schede perforate 
e nastri magnetici, inviati direttamente al 
Centro Nazionale. 

Tutti questi dati subiscono una serie di 
rigorosi controlli per verificare la coerenza, 
Tesattezza e la competenza delTufficio che 
ha effettuato la trasmissione; ogni ufficio, 
infatti, può trasmettere e richiedere solo le 
informazioni che lo riguardano direttamen¬ 
te. I terminali, inoltre, possono comunicare 


con il Centro Nazionale solo se azionati 
da operatori autorizzati e riconosciuti me¬ 
diante il loro apposito codice personale; 
eventuali tentativi di violazione delle regi¬ 
strazioni vengono immediatamente segna¬ 
lati sia al Centro sia in periferia. Queste 
procedure, ed altre comprese nel "program¬ 
ma” (cioè la serie di istruzioni memorizzate 
in codice che regolano e controllano l’inte¬ 
ro sistema), garantiscono l’assoluta riser¬ 
vatezza dei dati memorizzati. 

Poiché l’intera Anagrafe Tributaria è stata 
realizzata proprio per essere messa a dispo¬ 
sizione degli uffici periferici, le operazioni 
di consultazione assumono un’importanza 
fondamentale. Terminali di interrogazione, 
costituiti da una tastiera del tutto analoga 
a quella di una comune macchina per scri¬ 
vere, collegati ad unità scriventi ed a scher¬ 
mi video, verranno progressivamente in¬ 
stallati presso alcuni uffici centrali del Mi¬ 
nistero della Finanze e presso gli Uffici del 
Registro e delle Imposte Dirette. Sui ter¬ 
minali video appariranno immediatamente 
e senza ritardo, in "tempo reale”, i dati 
richiesti; se di queste notizie non basta 
prendere visione, ma occorre anche conser¬ 
vare una traccia scritta, è possibile richie¬ 
dere la stampa delle risposte su un termi¬ 
nale scrivente. 

Per fare fronte ad eventuali interruzioni 
delle elaborazioni ed a danneggiamenti del- 
1# registrazioni, sono previste la copiatura 
automatica, effettuata periodicamente, di 
tutti i nastri e dischi magnetici ed una pro¬ 
cedura che salvaguardi, in ogni caso, il 
contenuto della memoria dell’elaboratore 
ed impedisca l'errata attribuzione dei dati. 

★ 
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IL RADAR 

individua turbolenze 
invisibili deiraria 


Il fenomeno della turbolenza delVaria lim¬ 
pida, detto CAT, può nuocere considere¬ 
volmente agli aerei e persino metterli in 
pericolo. Una squadra di ricercatori ingle¬ 
si, usando un radar di alta potenza, ha 
studiato il problema allo scopo di ottenere 
informazioni, che potrebbero condurre a 
migliori metodi per prevedere queste tur¬ 
bolenze ed altre perturbazioni atmosferiche. 


I radar di alta potenza e sensibilità, fun¬ 
zionanti ad una lunghezza d'onda 
adatta, sono in grado di rivelare piccoli 
gradienti di temperatura e di umidità nel- 
Tatmosfera otticamente limpida. La mor¬ 
fologia ed i movimenti di queste regioni 
possono essere interpretate in termini di 
comportamento delle strutture atmosferi¬ 
che. 

Una squadra di ricercatori inglesi, com¬ 
posta da impiegati dell'Ufficio Meteorolo¬ 
gico e del Royal Radar Establishment, ha 
usato, sin dalla fine del 1969, un radar 
di alta potenza provvisto di un riflettore 
a disco orientabile di 24 m, impiantato 
a Defford nel Worcestershire, Inghilterra, 
per condurre studi fondamentali sui siste¬ 
mi di movimenti atmosferici. Nel corso 
di questo programma, sono stati studiati 
parecchi fenomeni di immediato e pratico 
interesse. 

Uno di questi fenopieni è la turbolenza 
dell'aria limpida, detta CAT. Studi teorici 
e d'osservazione indicano che la maggior 
parte dei CAT è dovuta ad onde instabili, 
dette marosi, che si rompono in modo 
molto simile alle onde del mare, I ma- 
rwi che producono forti CAT hanno ori¬ 
gine entro strati di grande stabilità star 


di K. A. Browning 

tioa (temperatura che aumenta rapidamen¬ 
te con Taltezza) in presenza di venti la 
cui velocità varia rapidamente con l'al¬ 
tezza. Tali strati sono generalmente carat¬ 
terizzati da una considerevole quantità di 
inomogeneità a scala ridotta di tempera¬ 
tura od umidità, la quale fornisce, con 
questa apparecchiatura, una caratteristica 
eco radar. La fig, 1 , ottenuta con il radar 
di Defford, è una fotografia di tale strato e 
mostra marosi in aria limpida all'altezza 
di sei chilometri. 

Recenti osservazioni effettuate con il radar 
di Defford hanno rivelato, per la prima 
volta, il ciclo di vita di singoli marosi. 
Queste osservazioni, interpretate alla luce 
di sequenze di sondaggi verticali di tem¬ 
peratura, hanno confermato le pi^zioni 
teoriche circa la natura del CAT, mostran¬ 
do che i marosi che si rompono danno 
origine ad una spaccatura dello strato di 
forte stabilità statica. 

Confermata dall'esperienza di un aereo - 

Marosi di vasta ampiezza, come quelli del¬ 
la fig. 1 , vengono osservati solo occasio¬ 
nalmente. Tuttavia, sono proprio questi 
marosi di grande ampiezza che, in certe 
circostanze, possono produrre prevedibil¬ 
mente i più forti CAT. Ciò è stato re^ 
centemente confermato dal fatto che una 
turbolenza moderatamente intensa è stata 
incontrata da un aereo strumentale della 
Royal Aircraft Establishment durante un 
volo attraverso una zona di marosi di 
grande ampiezza, che veniva rivelata nel¬ 
lo stesso tempo dal radar di Defford. 
Anche se il CAT raramente costituisce un 
pericolo per un aereo, le noie che può 
procurare sono considerevoli e metodi per¬ 
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Fig. 1 


fezionati di previsione sarebbero di gran¬ 
de utilità. Gli studi sul CAT per mezzo 
del radar di Defford vengono cx>ntinuati 
soprattutto con due scopi. Il primo con¬ 
siste nel migliorare la capacità del radar 
a terra di stimare quantitativamente Tin- 
tensità della turbolenza ed, a questo fine, 
si stanno prendendo provvedimenti per 
ricavarè informazioni Doppler di velocità 
dal segnale radar. Il secondo scopo con¬ 
siste nello studiare il CAT in relazione 


con i fattori meteorologici che portano al 
suo sviluppo, nella speranza che possano 
essere usate le normali osservazioni meteo¬ 
rologiche per prevedere con maggiore pre¬ 
cisione le regioni in cui si verificano, i 
CAT. 

Onde sottovento - Un altro fenomeno 
che viene studiato con il radar di Defford 
sono le onde sottovento. La fig. 2 è una 
fotografia delTimmagine radar, che mo- 
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stra onde sottovento osservate mentre il 
radar scandiva una sezione verticale ver¬ 
so ovest. Si possono vedere strati d’eco a 
molte altitudini, la maggior parte relativi 
ad inomogeneità a scala ridotta di tem¬ 
peratura od umidità che si trovano entro 
strati a forte stabilità statica. 

Successive fotografie deUfimmagine radar 
hanno mostrato che Tandamento deH’onda 
manteneva una posizione fissa, mentre 
echi individuabili si spostavano attraverso 
essa. 

Un altro esempio di onde sottovento, con 
un vento da occidente, è rappresentato 
nella fig. 5. Da questa fotografia si può 
vedere che le onde sottovento hanno una 
grande ampiezza a basse altitudini. Una 
ampiezza massima di 700 m si ha vicino 
alla curvatura sottovento delle montagne 
del Galles, ad una distanza di 70 km. 

La tecnica del radar ad alta potenza pre¬ 
senta il vantaggio di rivelare la struttura 
di onde sottovento a parecchie altitudini 
durante il tempo relativamente breve (due 
minuti) impiegato per completare ogni 
scansione in elevazione. Il dato risultante 
è di un genere che altrimenti potrebbe 
essere ottenuto solamente per mezzo di 
pratiche comprendenti Tuso di palloni a 
livello costante e/o voli di aerei ad al¬ 
tezze differenti. 

Le osservazioni radar vengono usate at¬ 
tualmente per provare raffidabilità dei 
correnti metodi di predizione delle onde 
sottovento in base ai dati forniti dalle 


radiosonde meteorologiche. Tuttavia, la 
tecnica radar potrebbe essere utilmente 
impiegata nei luoghi di lancio di razzi o 
missili, ove le operazioni sono particolar¬ 
mente sensibili ai movimenti d’aria ver¬ 
ticali associati alle onde sottovento. 

Persistenti e che si possono seguire - 

Infine, il radar di alta potenza ha una 
possibile applicazione come mezzo di iden¬ 
tificazione di aree in cui si può avere un 
possibile sviluppo di temporali. 

Studi effettuati usando il radar di Defford 
hanno dimostrato che le regioni di conve¬ 
zione relativamente profonda che prece¬ 
dono lo sviluppo di piogge o temporali 
sono, almeno in certe circostanze, persi¬ 
stenti e che si |x>ssono seguire. 

Si è appurato che in queste circostanze 
è possibile identificare regioni di possibile 
sviluppo di temporali tre ore prima del 
primo scroscio di pioggia. La distanza 
alla quale la convezione di aria limpida 
può essere rilevata mediante il radar di 
Defford varia considerevolmente, ma in 
situazioni di alta convezione estiva può 
arrivare a 100 km. Di conseguenza, il 
radar di alta potenza sembra offrire la 
promessa di diventare un mezzo pratico 
per effettuare previsioni a breve termine 
delle posizioni probabili di temporali. Tut¬ 
tavia, sarà ancora necessario, naturalmen¬ 
te, usare i dati di normali radiosonde per 
biabilire la possibilità di formazione di 
temporali. 
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La TV 

a basso livello di luce 
aiuta la scoperta 
dei crimini 

I l primo sistema di televisione a basso 
livello di luce, ideato negli USA per 
scoprire i continui crimini, è stato usato 
a Mount Vernon (New York) dalla GTE 
Sylvania Ine. e dalla polizia locale. 

Questo sistema possiede due cineprese 


Ogni cinepresa, montata su una torretta 
motorizzata, è controllata a distanza dal 
quartiere generale della polizia. Le cine¬ 
prese possono ruotare di circa 360 gradi, 
inclinarsi verticalmente di 120 gradi e 
puntare immediatamente sugli oggetti ad 
una distanza di circa 800 m. Con il pro¬ 
gramma pilota, le cineprese si concentre¬ 
ranno sulLarea commerciale principale del¬ 
la città, che misura più di 300 m di lun¬ 
ghezza e che ospita circa cento negozi. 
Il cuore del sistema a circuito chiuso è 
una cinepresa nuova, che può scoprire fa¬ 
cilmente e filmare un uomo nel buio com¬ 
pleto. Questa contiene una potente cellula 
sensibile, che reagisce al livello di luce 
troppo basso per la vista umana. Se la 
scena è illuminata da una luce intensa. 



Ecco tl sindaco di Mount Vernon fotografato mentre prova l’attrezzatura di controllo. 


montate su pali di circa 7 m, funzionanti 
con qualsiasi tempo, le quali sono con¬ 
nesse ai due monitori del quartiere gene¬ 
rale della polizia, tramite un cavo sotter¬ 
raneo. In seguito, il sistema riceverà un 
nastro di trasmissione televisiva di 24 ore, 
che registrerà tutti gli incidenti "filmati” 
dalle cineprese. 


come ad esempio quella del sole, un con¬ 
trollo automatico regola Tapparecchio per 
mantenere una chiara immagine e per pro¬ 
teggere la cellula sensibile. 

Il sistema è stato progettato e messo a 
punto dalLorganizzazione Elettroottica del¬ 
la GTE Sylvania. 
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scienza o magia? 


Due fili in un bicchiere d’acqua e... la lampadina 
si accende. 

È opera di un mago? No. 

Potrà essere opera vostra quando avrete esplo¬ 
rato a fondo i misteri di una scienza affasci¬ 
nante: l’ELETTRONICA. 

Chi, al giorno d'oggi, non desidera esplorare 
questo campo? 

Addentratevi dunque nei segreti dell’elettronica 
sotto la guida della SCUOLA RADIO ELETTRA, 
che propone oggi un nuovo, interessante Corso 
per corrispondenza: SPERIMENTATORE ELET¬ 
TRONICO. 

Tutti possono trovare nel Corso innumerevoli 
spunti di passatempo o di specializzazione fu¬ 
tura. 



Genitori, insegnanti, amici vedranno con sor 
presa i ragazzi ottenere un’ottima preparazione 
tecnico-scientifica, senza fatica e divertendosi, 
grazie alle 16 appassionanti lezioni del Corso 
SPERIMENTATORE ELETTRONICO 
Queste, arricchite da 250 contponenti, permet¬ 
tono di compiere più di 70 esperimenti e di 
realizzare apparecchi di alta qualità (fra gli 
altri, un organo elettronico, un interfono, un 
ricevitore MA, un giradischi) che resteranno 
di proprietà dell’Allievo. 

E non c’è pericolo di scosse elettriche: tutti i 
circuiti funzionano con bassa tensione fornita 
da batterie da 4,5 volt. 

Richiedete oggi stesso, senza alcun impegno da 
parte vostra, più ampie e dettagliate informa¬ 
zioni sul CORSO SPERIMENTATORE ELETTRO¬ 
NICO. 

Scrivete alla 

Scuola Radio Elettra 

10126 Torino-Via Steiione 5/33 
Tei. (Oli) 671432 











L' 

Amplificatore 

Operazionale 


Che cos'è 

e come funziona Pane 


N ella prima parte di questo articolo ab¬ 
biamo esaminato Tamplificatore per¬ 
fetto e le sue caratteristiche. Non esistono 
però amplificatori perfetti e noi dobbiamo 
lavorare con apparecchi reali. Parliamo al¬ 
lora delle applicazioni di un amplificatore 
operazionale reale. La fig. 1 mostra le ca¬ 
ratteristiche di un tipico amplificatore ope¬ 
razionale economico (Texas Instruments 
SN72709N), che fa parte della famosa fa¬ 
miglia 709. 

Questo dispositivo ha un guadagno a cir¬ 
cuito aperto di 50.000, una resistenza di 
entrata di 250.000 fi, un’impedenza d’u¬ 
scita a circuito aperto di 150 fi, ed una cor¬ 
rente differenziale di 1 (jlA in entrata con 


2 mV di tensione differenziale in uscita. 
Queste sono le caratteristiche tipiche della 
maggior parte degli amplificatori operazio¬ 
nali 709, qualunque ne sia la casa costrut¬ 
trice. 

Il sistema migliore per fare esperimenti 
con un circuito integrato di qualsiasi tipo, 
senza danneggiarlo nel saldarlo e nel dis¬ 
saldarlo, consiste nel costruire un telaietto 
sperimentale come quello illustrato nella 
ftg. 2. Su un pezzo di laminato plastico si 
fissano adatti capicorda ed il circuito in¬ 
tegrato si incolla alla basetta con i termi¬ 
nali verso l’alto. I fili del circuito inte¬ 
grato si collegano poi ai capicorda. Ogni 
capocorda si identifica con il numero del 





Tipico amplificatore SN72709N 


Fìg. 1 - Caratteristiche di un tipico amplifi¬ 
catore operazionale, il quale ha un guada¬ 
gno dì 50.000, un’impedenza d'entrata di 
250.000 a ed un'impedenza d'uscita di 150 a. 
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Fig. 2 ‘ Questo semplice sistema 
sperimentale può essere usato 
per collegare un amplificatore 
operazionale (figura in alto). Nel¬ 
la fotografia a iato si vede un 
circuito completamente montato. 



terminale del circuito integrato o con la 
sua funzione e tutti i componenti e cir¬ 
cuiti esterni si saldano ai giusti capicorda. 
Un altro sistema è rappresentato nella 
fig. 3. Qui, su una basetta con capicorda 
periferici, è montato uno zoccolo con 14 
terminali a due file in linea. Il circuito 
può così essere montato tra i terminali del¬ 
lo zoccolo ed i capicorda periferici. La 
fig. 3 mostra anche come nello zoccolo pos¬ 
sa essere inserito un circuito integrato con 
involucro rotondo di tipo TO-99. 

Applicazioni tìpiche - I circuiti che de¬ 
scriveremo, anche se pochi, sono alla base 


di tutte le numerose variazioni che si pos¬ 
sono trovare nella nostra ed in altre pub¬ 
blicazioni. Si noti che, pur se alcuni dei 
circuiti che descriveremo non hanno com¬ 
pensazione, è sempre necessario compensa¬ 
re un 709. La compensazione, invece, non 
è necessaria per alcuni altri amplificatori 
operativi ed è quindi bene consultare sem¬ 
pre le caratteristiche del dispositivo che 
si intende usare. 

I due voltmetri c.c. della fig. 4 illustrano 
alcuni punti interessanti. In entrambi i cir¬ 
cuiti il valore di 5.000 fi dei resistor! di 
uscita può essere variato per modificare la 
sensibilità del voltmetro. Per esempio, adot- 
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Voltmetro con 10 MH d'entrata 

Fig. 4 ' Due voltmetri c.c. con amplificatori opera¬ 
zionali. II circuito a) ha una sensibilità di 20.000 n/V 
ed il circuito b) di 10 Mn/V. Nel testo vengono 
proposte variazioni per migliorare questi due sem¬ 
plici progetti. In entrambi i casi, è previsto l'impie¬ 
go di uno strumento di tipo normale da 1 mA f.s. 



Fig. 5 - Tìpico circuito base di voltmetro c.a. con 
amplificatore operazionale. Anche se l'impedenza di 
entrata è di soli 1.000 n/V, l'impedenza può essere 
aumentata se, davanti a questo circuito, si provvede 
ad inserire un amplificatore operazionale separatore. 


tando per questo resistere un valore di 
1000 n, si otterranno per entrambi i volt- 
metri portate a fondo scala da 0,1 V a 
100 V. Il circuito della fig. 4-a avrà allora 
una sensibilità di 100.000 f2/V, mentre il 
circuito della fig. 4-b conserverà la sua resi¬ 
stenza originale d’entrata di 10 Mfl; que¬ 
st’ultimo circuito ha anche un circuito di 
azzeramento, in quanto lo sbilanciamento 
tipico di un 709 moltiplicato per il guada¬ 
gno pari a 100 produrrebbe sullo strumen¬ 
to un significativo spostamento dallo zero. 
In questo caso, con Tentrata in cortocir¬ 
cuito, si regola il potenziometro d’azzera¬ 
mento per azzerare lo strumento. Questo 
voltmetro sarebbe ideale non solo per mi¬ 
sure su dispositivi a stato solido (in quan¬ 
to ha la necessaria scala a bassa tensione), 
ma anche in circuiti a valvole, dove le 
tensioni c.c. possono arrivare a 500 V. 

Un voltmetro c.a. molto lineare è rappre¬ 
sentato nella fig. 5. In questo circuito, 
ralinearità dei diodi viene ridotta al mini¬ 
mo dall’alto guadagno deH’amplificatore. 
La sensibilità è pari a quella dello stru¬ 
mento, e cioè 1000 n/V per uno strumen¬ 
to da 1 mA. Può essere ottenuta un’impe¬ 
denza d’entrata più alta, usando un ampli¬ 
ficatore operazionale separatore davanti a 
questo circuito. 

Il trasduttore da corrente a tensione rap¬ 
presentato nella fig. 6 sfrutta la sensibilità 
di corrente di un amplificatore operazio¬ 
nale per misurare correnti ridottissime. 
Così com’è rappresentato, il circuito in¬ 
dica 1 V/pA e può avere la sensibilità 
di 0,1 [jlA. I valori di resistenza di RI 
possono essere compresi tra 100.000 fi e 
10.000.000 n per avere uscite comprese 
tra 10 |xA/V e 0,1 pA/V. 

Il circuito della fig. 7 vuol essere un esem¬ 
pio di quanto si può andare lontani nel 
creare un’impedenza d’entrata elevatissima 
con un amplificatore operazionale. Proget- 



4 - tAzzeramanto ndcaaaario) 
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Fig. 6 - Questo circuito convertitore da corrente a ten¬ 
sione Indica 1 V/uA e ha una sensibilità di 0,1 ;jlA. 


Entrata 
(corrente soltanto) 
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F^g. 7 - Questo circuito, progettato dalla NASA, 
ha un’lmpedehza d’entrata di parecchie centinaia 
di Mn, con una capacità d’entrata Inferiore a 1 pF. 

tato dalla NASA, il circuito ha un’impe¬ 
denza d’entrata di parecchie centinaia di 
megaohm con una capacità d’entrata infe¬ 
riore a 1 pF. L’alta impedenza viene ot¬ 
tenuta mediante ritorno positivo del segna¬ 
le attraverso Cl. La capacità d’entrata più 
la capacità verso massa possono essere 
cancellate aggiungendo il condensatore di 
ritorno del segnale C2 e regolando oppor¬ 
tunamente RI. 

La risposta alle frequenze basse è deter¬ 
minata soprattutto da Cl, per il quale può 
essere usato un condensatore elettrolitico. 
La risposta alle frequenze alte è limitata 
dairamplificatore operazionale. Con un’on¬ 
da quadra applicata alFentrata, il poten¬ 
ziometro RI si regola per ottenere un’onda 
quadra all’uscita. Il circuito è stato proget¬ 
tato per amplificare un impulso di 5 [Jisec 
immesso attraverso un condensatore da 
1 pF. La velocità di risposta è di circa 
0,5 al microsecondo. 

Nella fig. 8 sono rappresentati due controlli 
di guadagno od attenuatori variabili. Si no¬ 
tino le due differenti resistenze d’entrata, 
una molto alta e l’altra bassa, e si osservi 
che il guadagno di entrambi gli stadi può 
essere modificato variando il circuito di 
ritorno del segnale. Quando però i poten¬ 
ziometri di ritorno del segnale sono al mi» 
nimo, il carico effettivo sull’amplificatore 
è dì 5.000 n. Occorre assicurarsi quindi 
che ì resistor] di ritorno del segnale non 
consumino tutta la corrente d’uscita dispo¬ 
nibile. 

Interessante è l’uso dell’amplificatore ope¬ 
razionale in reti selettive in frequenza. 


Con i normali circuiti a semiconduttori 
distinti, è in genere necessario usare grossi 
induttori per' svolgere questa funzione a 
basse audiofrequenze. Nel circuito della 
^g. 9, nel circuito di ritorno del segnale 
viene usato un filtro a doppio T che ha 
una risonanza simile a quella di un ana¬ 
logo filtro LC. Nella fig, 9 viene anche for¬ 
nito il sistema di calcolo dei valori dei 
componenti per qualsiasi frequenza. Sfor¬ 
tunatamente, il Q di un filtro a doppio T 
è piuttosto basso, dell’ordine di 0,25; pe¬ 
rò, grazie al guadagno di un amplificatore 
operazionale, il Q assume un valore ra¬ 
gionevole. Usando un amplificatore con un 
guadagno di 10, il Q è 2,5; con un gua¬ 
dagno di 40, il Q è 10. Perciò, un am¬ 
plificatore operazionale con pochi compo¬ 
nenti passivi può essere usato per simu¬ 
lare un grosso e costoso induttore e pre¬ 
senta il vantaggio che la frequenza di cen¬ 
tro ed il Q possono essere facilmente con¬ 
trollati su una vasta gamma di frequenze. 
Un altro filtro audio, questo con un avval¬ 
lamento alla frequenza voluta e con un 
Q variabile, è rappresentato nella fig, 10. 
L’entrata al terminale positivo dell’ampli¬ 
ficatore operazionale viene combinata con 
il segnale di ritorno attraverso la rete T 
a ponte. L’altra entrata è variabile. Quan¬ 
do i livelli del segnale alle due entrate so¬ 
no uguali, non vi è uscita dall’amplifica- 
tore. Il guadagno del sistema è ancora 
R2/R1. Regolando il controllo ”Set”, si 


^ 5A: 




Fig, 8 - Ecco due anenuatori variabili. Quello in alto 
ha una resistenza d’entrata di 1.000 O e quello in 
basso di 50 Mn. I guadagni sono di tipo analogo. 
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Fìg. 9 - Una <ete selettiva in frequenza 
nel circuito di ritorno di un amplificato- 
re operazionale può simulare un circuito 
LC con alto O alte frequenze audio. Il Q 
e la frequenza di centro si possono va¬ 
riare facilmente modificando i valori RC. 



Ottiene un piccolo avvallamento alla fre¬ 
quenza del filtro. Portando il cursore del 
potenziometro ''regolazione del Q” verso 
il filtro, il ritorno di segnale aumenta e 
controlla il Q del circuito. La frequenza 
è determinata dai valori dei condensatori 
del filtro e dalla posizione del potenzio¬ 
metro do-ppio. 

Limitazioni delle prestazioni - Le limi¬ 
tazioni d'entrata sono applicabili soprat¬ 
tutto ai ripetitori purché, naturalmente, si 
evitino sovraccarichi d'entrata. Il punto 
di addizione di un invertitore rimane a 
massa, eccetto quando vengono applicate 
rapide punte di tensione o tensioni altis¬ 
sime. Nel primo caso, il ritorno del se¬ 
gnale è troppo lento per proteggere il 
punto di addizione; nel secondo caso, lo 
stadio d'uscita si satura e non è in grado 
di deviare la corrente d'entrata. Nei ripe¬ 
titori, il punto di addizione procede al pas¬ 
so con la tensione d'entrata, di modo che, 
in alcuni circuiti, l'entrata deve essere ri¬ 
stretta a 15 V. Nella fig. 4-b, per esempio, 


il partitore restringe le escursioni del pun¬ 
to di addizione fino a che lo stadio di 
uscita si satura. L'amplificatore ha un gua¬ 
dagno di 100 (101 se i valori dei resistor! 
sono esatti) ed un'entrata in eccesso di 
0,1 V saturerebbe l'amplificatore ad una 
uscita superiore a 10 V. Con un'entrata 
di 10 V, il punto di addizione sarebbe tal¬ 
mente sollecitato che i transistori d'entrata 
dell'amplificatore operazionale verrebbero 
probabilmente distrutti. 

Le limitazioni delle prestazioni relative 
alla tensione e corrente differenziale sono 
fattori che disturbano molto. I circuiti 
esterni di azzeramento bilanciano le dif¬ 
ferenze su una ristretta gamma di tempe¬ 
rature ambiente. Gli effetti differenziali, e 
così pure il guadagno a circuito aperto e 
la resistenza d'entrata, variano con la tem¬ 
peratura ambiente e quindi i circuiti che 
devono funzionare con temperature varia¬ 
bili devono essere progettati con amplifi¬ 
catori provvisti di bassi valori differen¬ 
ziali. I circuiti di amplificatori operazio¬ 
nali con bassi valori di RI e R2 non ven- 



Regolu 
dal O 


Usqltiì 


Fig, 10 - A mezzo di due controlli, è pos¬ 
sibile variare, in questo filtro audio, il 
G e anche la frequenza dì centro. 
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OONDmOftS 


TYP. 


MAX. 


UNfTS 


Qà 

so.ocio 


Input OffiMtVòltag* Rs^lOkR 

Input Offsnt Curmrt 
Input Bias Current 
Input Rttlstance 
Input Capacitanca 

Large-Slgnal Vottaga Gain Rl > 2 hn, « ± 10 V 
Output Reiistanca 
Output Short-Circuft Currant 
PawarConsumption 

Translant Responsa (unity gain) Vi„ ■ 20 mV, Cr - 30 pF, R, = 2 tól, C, < 100 pF 
Risatima l- h 

Ovarshoot 

Slaw Rata R^ > 2 kfi 

GENCRAL OESCfinTlfm — Tìw iJ3A% h i high parfqnnipua monolittik! pperatlDAaj amplifìt/ «nitructed an 
a singlf lilkm chip, uriing tt» FiIrEliJlo Planar* apUtuìif prucas. H is intHidid tof a widi r«nga nf analog 
appii^tfoni wtwa taytarìng of fraquancy chifadartitici i$ daiiraiila. mmmon ffludt vollaga and 
Hnvioa of "TateK up" maha ttif fAJ4S lidÉii far u» n a vdtaga lolhMtr, Iht high gain and wida range of 
cperiUni Mltàiai pnnida «iparior parfunnanca in inliifatcìf. tumming antpliìarH ind genaral Idadbacli appiJ 
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oparattofial ampiiliif, Unily gain traquancy campansatifin la achiaiiwd by maant ni a lingua M pF capacttnr. 


1.0 

5^ 

IO 

mV 

20 

200 

750 

nA 

80 

SflQ 

2r000 

nA 

2.0 


J05 

ua 

1.4 



pF 

200,000 


12,000 


75 


150 

a 

25 



mA 

50 

65 


mW 

0.3 


0.3 

AiS 

5.0 


10 

% 

0.5 



V/as 


ASSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
Supply Voltage 

Internai Power Disslpation (Note 1) 
Differential Input Voltage 
Input Voltage (Note 2) 

Storage Temperature Range 
Operating Temperature Range' 

Lead Temperature (Soldering, 60 seconda) 
Output Short Circuit Duration (Note 3) 


±5V 

±10V 


5 SM. 


±22 V 
500 mW 
±30 V 
±15V 
-65*Cto+150*C 
-55*Cto+125*0 
300*C 
Indefinite 


CONNECTION OIAGRAM 

{TOP VIEW) 



1) Mlng appliti for ca« tempantures to 125'C; derato linearly at 6.5 mW/'C for ambiant tomperaturas abova +75'C 

2) For aupply voltogaa laaa than ±15 V, thè abeolute maximum input wjtage is equai to tha «ipply voltage 

(3> Short Circuit may be to ground or aithor tuppiy. Rating applies to +125'C cau temporataire or +75'C ambiant temperature. 


Fig. 11 - Questa è una parte del foglio di caratteristiche date per l'amplificatore operazionale 748 con 
i valori di "caso peggiore" sottolineati. Per confronto, sono state aggiunte la caratteristiche di un 709. 


gono disturbati dalle correnti differenziali, 
mentre i circuiti con basso guadagno a cir¬ 
cuito chiuso soffrono un po’ a causa della 
tensione differenziale. Per applicazioni spe¬ 
ciali, ove siano necessarie estreme preci¬ 
sione e/o stabilità, è importante conside¬ 
rare non solo le caratteristiche a circuito 
aperto deiramplifìcatore, ma anche la pre¬ 
cisione e la stabilità con la temperatura 
dei componenti esterni. 

Scegliendo un amplificatore per una de¬ 
terminata applicazione, si devono sempre 
consultare le caratteristiche specificate dal 
costruttore. Sfortunatamente, i fogli in cui 
sono elencate le caratteristiche contengono 
spesso una quantità stupefacente di infor¬ 
mazioni e ciò può confondere i non ini¬ 
ziati. La fig, 11, per esempio, mostra par¬ 
te delle informazioni date per Tamplifi- 
catore operazionale Fairchild [jiA748. Si 
notino le due colonne intitolate ”709” che 


sono state aggiunte a scopo di confronto. 
Alcuni dei valori caratteristici sono stati 
sottolineati: sono le cosiddette condizioni 
di ”caso peggiore” e devono essere usate 
nel progetto dei circuiti. Si noti pure che 
alcune caratteristiche sono accompagnate 
da ''condizioni”, quale un resistore di ca¬ 
rico specificato. Confrontando amplifica¬ 
tori, queste condizioni devono sempre es¬ 
sere identiche. 

Tutte le caratteristiche si riferiscono ad 
una configurazione a circuito aperto, a me¬ 
no che non sia diversamente indicato nei 
fogli. 

Ora, anche voi dovreste avere una certa 
idea di che cos'è un amplificatore ape¬ 
razionale e di come viene usato. Basterà 
che continuiate a seguire le riviste tecni¬ 
che per venire a conoscenza delle molte 
applicazioni di questi amplificatori, dopo 
diché li potrete usare. ^ 
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coNiemiiiiE 

H FREQUBIZA VH 


Aggiunge airautoradio le bande di servizio 


P er coloro cui interessa ascoltare le varie 
bande di servizio (vigili del fuoco, poli¬ 
zia, ecc.), Tinstallazione di un ricettore VHF 
neirautovettura può rappresentare un onere 
non indifferente. È molto più facile ed econo¬ 
mico installare un convertitore di frequenza, 
in modo da poter usare la normale banda 
delle onde medie; la cosa diventa ancora più 
allettante usando il semplice circuito conver¬ 
titore con un solo circuito integrato che de¬ 
scriviamo. Questo convertitore controllato a 
cristallo viene alimentato dalla tensione a 12 V 
della batteria dell'autovettura e può essere pre¬ 
disposto con precisione sulla frequenza desi¬ 
derata (tra 25 MHz e 225 MHz), in modo che 
il ricevitore OM debba solo essere sintonizza¬ 
to in un punto particolare della scala. Se Tauto- 
radio ha la sintonia a pulsanti, uno di questi 
può essere usato per la stazione VHF desi¬ 
derata. Può essere usata la normale antenna 


del veicolo oppure si può montare una specia¬ 
le antenna VHF che servirà sia per il conver¬ 
titore sia per Ì1 ricevitore OM. 

Molti convertitori VHF-OM hanno oscillatori 
sintonizzabili manualmente ma ciò può creare 
difficoltà in un veicolo in movimento. La de¬ 
riva in frequenza, gli spostamenti meccanici di 
sintonia dovuti alle vibrazioni e la durata nor¬ 
malmente breve delle trasmissioni VHF ren¬ 
dono poco pratica la sintonia manuale. Con il 
controllo a cristallo, invece, si deve regolare 
solo il ricevitore OM del veicolo ed i cristalli 
sono relativamente immuni alle difficoltà crea¬ 
te dalle vibrazioni. 

Costruzione - Il circuito base del converti¬ 
tore di frequenza è riportato nella fig. 1 ed 
i valori dei componenti per le varie frequenze 
sono elencati nella tabella sottostante; per i 
migliori risultati, le parti devono essere di- 
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Fig. 1 • Questo convertitore VHF ad un solo circuito integrato si usa con una 
normale autoradio e consente Tascolto delle bande dei vìgili del fuoco e polizia. 

MATERIALE OCCORRENTE 


CI, C4, C6, C9 = ved. tabella 
C2, C5, C7. 

C8, CIO, GII = condensatori a disco da 0,001 pF 
C3 = condensatore a disco da 0,01 pF 

C12, C14 — condensatori da 0,1 pF 
C13 = condensatore da 500 pF 

DI = diodo rivelatore di segnali 

D2 = diodo raddrizzatore da 1 A . 400 V 

D3 = diodo j»ner da 12 V - 1 W 

IC1 = circuito integrato RCA-CA3018 * 

J1, J2 = connettori d'antenna per cavetto coassiaie 

LI. L2, LS = ved. tabella 

L3 = impedenza RF da 1 mH 

L4 = 12 e 3 spire di filo smaitato da 0,5 mm 


RI 

= 

ved. tabella 


R2, R8, R9 

= 

resistor! da 5,6 kO • 

0,5 W 

R3, R5. R7 


resfstori da 1 kO - 0,5 W 

R4 

= 

resistere da 33 kn - 

0,5 W 

R6 

= 

resistere da 68 kO - 

0,5 W 

RIO 


resistere da 10 kO • 

0.5 W 

RII 

= 

resistere da 150 H - 

0.5 W 

SI 

= 

commutatori a 2 vie 

e 2 posizioni 

S2 

= 

commutatore ad 1 via e 2 posizioni 


Basetta, terminali di montaggio, zoccolo per cristallo, 
cristalli (ved. testo), manopole, distanziatori, scato- 
ietta, minuterie di montaggio e varie. 

* I materiali deiia RCA sono reperiblii presso I distri¬ 
butori G.B.C. 


TABELLA DEI COMPONENTI 


Frequenza 
(in MHz) 

LI 

(spire) 

L2 L5 

(spire) (spire) 

CI 

tpF) 

C4 

CpF) 

C6 

CpF) 

C9 

(pF) 

RI 

(kn) 

25-35 

12 e 3 

12 

— 

15 

56 

33 

— 

220 

35-55 

12 e 3 

12 

— 

10 

33 

15 

_ 

220 

60-80 

6 

6 

6 

66 

43 

33 

33 

68 

80-110 

5 

5 

5 

15 

10 

10 

10 

68 

150-170 

3 

3 

3 

25 

10 

10 

10 

68 

200 

2 

2 

2 

22 

10 

12 

12 

68 


Nota: Occorre usare filo smaltato da 0,5 mm per le 12 e 3 spire di LI, e filo 
nudo da 1 mm per gli altri Induttori. L'antenna si collega all'avvolgimento di 3 
spire di Li quando vi sono due avvolgimenti e direttamente al ravvolgimento quan¬ 
do questo è unico. 
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Fig. 2 ■ Nella costruzione del prototipo 
è stata usata una basetta perforata, se¬ 
guendo una buona tecnica di collegamen¬ 
to VHF. Tutti i collegamenti RF devono 
essere corti il più possibile. Si può an¬ 
che realizzare ed usare un circuito stam¬ 
pato. Si noti come i terminali del circui¬ 
to integrato siano disposti a ventaglio 
e saldati a cilindretti d'ancoraggio. Nel¬ 
la figura si vede un solo cristallo; l'al¬ 
tro si può inserire in uno zoccolo vicino. 
Si possono usare più cristalli commutabi¬ 
li per la medesima gamma di frequenze. 


sposte come si vede nella fig. 2. Tutti i colle¬ 
gamenti, e specialmente quelli RF, devono 
essere corti. Si rispettino le polarità dei diodi 
e si faccia attenzione a montare esattamente il 
circuito integrato. Per il cristallo si devono 
usare attacchi a molla. Si noti che il circuito 
integrato è montato su cilindretti d'ancorag¬ 
gio con i terminali piegati a ventaglio. 

Per montare il circuito si può usare qualsiasi 
basetta; questa poi va racchiusa in una sca¬ 
toletta metallica, che può trovare posto facil¬ 
mente nel veicolo. Il commutatore d’antenna 
ed il commutatore dei cristalli (se usato) si 
montano nella parte frontale della scatola, in 
modo che siano accessibili. Quando il commu¬ 
tatore d’antenna viene portato in posizione di 
”Escluso”, viene interrotta Talimentazione del 
<"onvertitore e l’antenna viene collegata diret¬ 
tamente al ricevitore OM. 

I collegamenti di DI e CIO sono rappresen¬ 
tati con linee tratteggiate nella fig. 1. Per la 
gamma di frequenze tra 25 MHz e 55 MHz, 
il circuito accordato L5-C9 può essere omesso 
ed il diodo DI può essere collegato diretta- 
mente al terminale 4 del circuito integrato. Se 
si omette L5-C9, si può non montare CIO. 

Per le altre frequenze, si devono invece usare 
sia L5-C9, sia CIO. 

Nello scegliere un cristallo, è bene adottarne 
uno la cui armonica differisca di 600-1.600 JcHz 
dalla frequenza che si desidera ricevere. La fre¬ 
quenza tra 600 kHz e 1.600 kHz rappresenta 
la frequenza intermedia sulla quale si accorda 


il ricevitore OM. Se possibile, si proceda alla 
rovescia. Si trovi cioè un punto silenzioso 
della gamma OM, una frequenza, dove non si 
sentano segnali forti, e quindi si scelga un 
cristallo che differisca di tale frequenza dalla 
stazione desiderata. Nel convertitore possono 
essere usati due cristalli commutabili se i due 
segnali, nella stessa banda, non differiscono 
più di 4 MHz. 

Allineamento - Usando cavetto coassiale, si 
collega il connettore J1 del convertitore al¬ 
l’entrata d’antenna dell’autoradio, e l’antenna 
del veicolo al connettore J2 del convertitore. 
Per la migliore ricezione, l’antenna deve essere 
lunga circa un metro e mezzo. Si porti SI in 
posizione ”Convertitore” e si sintonizzi il ri¬ 
cevitore sulla giusta frequenza tra 600 kHz e 
1.600 kHz nella banda OM. 

Si colleghi un voltmetro ad alta impedenza 
tra massa e il terminale 7 ( -{- ) del circuito 
integrato. Usando un attrezzo di materiale iso¬ 
lante per taratura, si regoli L4 per la massima 
indicazione e poi si torni indietro di uno o 
due giri. La tensione dovrebbe essere compre¬ 
sa tra 4 V e 6 V circa. Si colleghi ora il 
voltmetro tra massa ed il terminale 4 del cir¬ 
cuito integrato e si regoli L5 per ottenere la 
massima indicazione. Si stacchi il voltmetro e 
si regolino LI e L2 per la migliore ricezione 
di una stazione o del segnale di un generatore 
di segnali accordato sulla frequenza desiderata. 

★ 
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UNA PROFESSIONE NUOVISSIMA PER I GIOVANI CHE HANNO 
FRETTA DI AFFERMARSI E DI GUADAGNARE. MOLTO. 



Davvero non c’è tempo da 
perdere. Entro i prossimi 5 
anni saranno necessari alme¬ 
no 100.000 tecnici qualificati 
nella Programmazione ed Ela¬ 
borazione dei Dati, altrimenti 
migliaia di calcolatori elettro¬ 
nici, già installati, rischieran¬ 
no di rimanere bloccati e inu¬ 
tilizzati. 

Del resto, già oggi per le 
Aziende diventa difficile tro¬ 
vare dei giovani preparati in 
questo campo (basta guarda¬ 
re gli annunci sui giornali). 
Per venire incontro alle con¬ 
tinue richieste e per offrire ai 
giovani la possibilità di un im¬ 
piego immediato, di uno sti¬ 
pendio superiore alla media 
e di una carriera rapidissima, 
la SCUOLA RADIO ELETTRA 
ha istituito un nuovissimo 
corso per corrispondenza; 
PROGRAMMAZIONE 


ED ELABORAZIONE DEI DATI 
In ogni settore dell'attività 
umana i calcolatori elettronici 



Seguendo, a casa Vostra, il no¬ 
stro corso di Programmazione 
ed Elaborazione dei Dati, im¬ 
parerete tutti i più moderni 
‘^segreti” sul “linguaggio” dei 
calcolatori. E li imparerete 
non con difficili e astratte no¬ 
zioni, ma con lezioni pratiche 



hanno assunto il ruolo dì cen¬ 
tri vitali, motori propulsori 
dell ìntero andamento azien¬ 
dale. Per questo non possono 
rimanere inattivi. E per que¬ 
sto le Aziende commerciali o 
industriali, pubbliche o pri¬ 
vate, si contendono (con sti¬ 
pendi sempre più alti) i giova¬ 
ni che sono in grado di “par¬ 
lare” ai calcolatori e di sfrut¬ 
tarne in pieno le capacità. 

LA SCUOLA RADIO ELETTRA 
VI FA DIVENTARE PROGRAM¬ 
MATORI IN POCHI MESI. 
Attenzione; a questo corso 
possono iscriversi tutti; non 
sì richiede una preparazione 
precedente, ma solo attitudi¬ 
ne alla logica. 


e continui esempi. La Scuola 
Radio Elettra dispone infatti 
di un modernissimo e com¬ 
pleto Centro Elettronico dove 
potrete fare un turno di prati¬ 
ca sulla Programmazione, che 
vi consentirà un immediato 
inserimento in una qualsiasi 
Azienda. 

IMPORTANTE: al termine del 
corso la Scuola Radio Elettra 
rilascia un attestato da cui ri¬ 
sulta la Vostra preparazione. 
Nel Vostro interesse, richie¬ 
deteci subito maggiori infor¬ 
mazioni. 

Mandateci il vostro nome, co¬ 
gnome e indirizzo: vi fornire¬ 
mo, gratis e senza alcun im¬ 
pegno, una splendida e det- 
tagliata docu mentazione a 
colori. 

Scuola Radio Elettra 1 

Via Stellone 5 33 M 

10126 Torino S 







Garrard zero 100 


Il giradischi 
automatico 


S e siete appassionati di alta fedeltà, molto 
probabilmente avrete già sentito parlare 
del nuovo giradischi automatico ”Zero 100”, 
il modello migliore della larga serie di giradi¬ 
schi prodotti dalla Garrard. L’adozione di un 
nuovo stile e Timpiego di un braccio fonogra¬ 
fico singolare rendono questo dispositivo dif¬ 
ferente, sotto molti aspetti, da tutti gli altri 
giradischi del mercato. 

Le denominazione ”Zero 100” deriva dalla ca¬ 
ratteristica più impressionante del giradischi: 
un braccio fonografico articolato, che presenta 
un errore di traccia zero. Una cartuccia fono¬ 
grafica montata in un braccio fonografico nor¬ 
male imperniato può essere tangente al solco 
del disco (la condizione ideale per la minima 
distorsione) solo in due punti. Negli altri pun¬ 
ti, la puntina ha un errore di traccia che può 
essere ridotto al minimo, se pur non elimi¬ 
nato, con un progetto ed un montaggio accu¬ 
rati del braccio fonografico. La distorsione 
prodotta dall’errore di traccia è proporzionale 
al raggio di riproduzione diviso per l’errore 
angolare. La maggior parte dei bracci fonogra¬ 
fici di buona qualità sono progettati per avere 
un basso errore di traccia presso i solchi più 
interni del disco, in modo che il fattore gradi/ 
centimetri è ragionevolmente basso su tutta la 
superficie del disco. 

Braccio fonografico articolato - Il brac¬ 
cio fonografico del Garrard Zero 100 è compo¬ 
sto da due aste parallele imperniate in modo 


che l’involucro della cartuccia ruoti leggermen¬ 
te a mano a mano che attraversa il disco. 
Persino il piccolo errore di traccia, tipicamen¬ 
te di circa 0,5'*/23 mm, che rimane nei bracci 
dei giradischi automatici di buona qualità, 
viene virtualmente eliminato nello Zero 100. 
L’errore teorico di traccia di questo giradischi 
è inferiore a 1/40® e cioè a 90 secondi d’arco! 
Questo errore è di gran lunga inferiore a quel¬ 
lo di altri bracci imperniati ed è troppo pic¬ 
colo per essere misurato senza perfezionatis- 
simi strumenti. 

Il braccio dello Zero 100 è una sbarra diritta 
di acciaio inossidabile, che si estende oltre la 
parte frontale dell’involucro della cartuccia per 
formare un gancio di sollevamento. Il braccio 
che articola usa cuscinetti a sfere di precisio¬ 
ne ed un perno appuntito posteriore per ri¬ 
durre al minimo l’attrito. La cartuccia si mon¬ 
ta su una slitta asportabile e la sua posizione 
può essere regolata, con un dispositivo di pla¬ 
stica, per il minimo errore di traccia. Una pic¬ 
cola leva, nella parte frontale dell’involucro 
della cartuccia, inclina la cartuccia stessa per 
ottenere il giusto angolo di traccia, pari a 15° 
al centro di una pila di sei dischi o di un 
disco solo. 

Tutti i bracci fonografici imperniati sono sc^- 
getti ad una forza di pattinaggio, dovuta al¬ 
l’attrito tra la puntina ed il disco. Ciò provoca 
una forza di traccia maggiore sulla parete in¬ 
terna del solco del disco che non sulla parete 
esterna, in modo che la perdita di contatto nei 
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Nel sistema antipattinaggio dello Zero 100, la forza 
di correzione viene fornita da due magneti a disco. 


dischi incisi ad alto livello avviene prima nel 
canale relativo alla parete esterna del solco. È 
consuetudine prevedere una correzione antipat¬ 
tinaggio con sistemi diversi, cioè mediante pe¬ 
si sospesi, leve o molle. 

Il Garrard Zero 100 impiega, invece, un sin¬ 
golare sistema antipattinaggio, con la forza cor¬ 
rettiva fornita da due magneti ceramici a di¬ 
sco, montati con polarità opposte. Uno è fis¬ 
sato sul supporto in plastica trasparente del 
perno e Taltro sul braccio fonografico. Uno 
schermo magnetico scorrevole, interposto tra 

I magneti, regola la forza di repulsione. Sono 
pure presenti due scale antipattinaggio, con 
portate di 0-3 grammi per puntine sferiche e 
di 0-2 grammi per puntine ellittiche. 

II braccio fonografico viene bilanciato median¬ 
te un contrappeso rotante montato elastica¬ 
mente. La pressione sul disco viene applicata 
facendo scorrere un peso di ottone sul brac¬ 
cio, il quale ha una scala tarata da 0 a 3 gram¬ 
mi con intervalli di 0,25 grammi. Il sostegno 
d’appoggio del braccio ha un sistema di blocco 
a molla, in modo che, se il braccio viene sol¬ 
levato accidentalmente quando è bloccato, si 
allunga semplicemente il sostegno senza cau¬ 
sare danni al sistema. 

Il piatto dello Zero 100 è di alluminio fuso 
ed ha un diametro di 29 cm. Esso viene fatto 
ruotare da un motore Syncro-Lab, il quale ha 
Talta coppia di avviamento di un motore ad 
induzione ma funziona ad una velocità esatta¬ 
mente sincrona, indipendentemente dal carico 
e dalla tensione di rete. Un regolatore fine del¬ 
la velocità, con una gamma di regolazione di 
circa ±3%, è montato con una manopola ad 
anello concentrica a quella del selettore per la 
velocità del disco. Linee stroboscopiche sotto 
il giradischi sono illuminate da una lampadina 
al neon e sono visibili attraverso una fine¬ 
strella praticata nella piastra del giradischi; es¬ 
se facilitano la regolazione delPesatta velocità 
mentre si riproduce un disco. 

Come giradischi automatico, il Garrard Ze¬ 
ro 100 può riprodurre fino a sei dischi delle 
stesse dimensioni a 33-1/3 o 45 giri al minuto. 


Il braccio si porta automaticamente aU’inizio 
dei dischi da 18-25-30 cm a 33 giri e dei dischi 
da 18 cm a 45 giri. Tuttavia, solo i dischi da 
30 cm possono essere sovrapposti per la ripro¬ 
duzione automatica senza Tuso di accessori fa¬ 
coltativi. Naturalmente, si possono riprodurre 
manualmente dischi di tutte le dimensioni con 
entrambe le velocità. Riproducendo dischi sin¬ 
goli, il perno automatico viene sostituito con 
un corto perno manuale, che ruota con il disco 
per evitare il consumo del foro centrale. 

Tre leve controllano lo Zero 100: due per rav¬ 
viamento e la fermata automatica e manuale 
ed una» per le pause. Quest'ultima leva solleva 
il braccio con un movimento leggermente smor¬ 
zato e lo abbassa dolcemente sullo stesso pun¬ 
to del disco. 

MisucG di labordtorio . Misure di labora¬ 
torio compiute sullo Zero 100 hanno conferma¬ 
to le caratteristiche specificate dalla Garrard. 
Si è usato per le prove un goniometro spe¬ 
ciale con una risoluzione angolare di circa 0,5® 
e Terrore di traccia osservato è stato sempre 
inferiore a quello misurabile. La taratura del¬ 
la pressione sul disco è risultata precisa, entro 
0,1 grammo su tutta la scala. Sopra sei dischi 
sovrapposti aumentava di meno di 0,2 grammi, 
valore tipico per le prestazioni di un buon 
giradischi automatico. 

La correzione antipattinaggio è stata riscontra¬ 
ta ottima in tutti i punti del disco, il che è 
raro poiché tali dispositivi spesso compensano 
poco. 

Il giradischi ha funzionato perfettamente con 
tensione d’alimentazione di 70 V e la rego¬ 
lazione fine della velocità presentava una gam¬ 
ma di regolazione del ±3% circa. Il wow ed 
il flutter sono risultati dello 0,01% e 0,025% a 
33 giri e dello 0,13% e 0,05% a 45 giri. Il rura- 
ble a vuoto, secondo le norme NAB, era di 
— 32 dB; con un carico, secondo le norme 
CBS RRLL che più sono in relazione con l’udi¬ 
bilità, era di — 55,5 dB. 

Il Garrard Zero 100 ha funzionato dolcemente 
e senza intoppi meccanici. Il suo nuovo gancio 
di sollevamento era eccezionalmente facile da 
usare, e l’azione di pausa era completamente 
esente da quegli spostamenti che sono carat¬ 
teristici di molti dispositivi simili. La puntina 
ritornava sempre nello stesso punto del disco 
dal quale era stata sollevata. Nel funzionamen¬ 
to automatico, il ciclo di cambio era relativa¬ 
mente breve (9 secondi). 

La pressione massima di 3 grammi del braccio 
sul disco comporta evidentemente l’uso di una 
cartuccia flessibile, che sia in grado di funzio¬ 
nare con bassa pressione. Naturalmente, i van¬ 
taggi di questo raffinato giradischi si possono 
godere pienamente con una cartuccia di ottima 
qualità. ^ 
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l’ElEITRONICA 
APPLICATA 
ALLE SEGNALAZIONI 
FERROVIARIE 


L 'elettronica sta rapidamente instauran¬ 
dosi anche nei sistemi di controllo 
del traffico delle moderne reti ferroviarie. 
I principi fondamentali di questi sistemi 
sono ancora quelli dei semafori azionati 
meccanicamente, ma ultimamente si è giun¬ 
ti ad una nuova concezione, molto più am¬ 
pia, della segnalazione come strumeqjo sia 
di funzionamento sia di direzione del traf¬ 
fico ferroviario. 

La prima tappa nel progresso tecnologico 
fu raggiunta quando l'impiego dei circuiti 
binari permise di installare nelle cabine di 
segnalazione schemi illuminati delle reti 
ferroviarie: per il segnalatore non era più 
necessario vedere personalmente il movi¬ 
mento di ogni treno, e quindi l'area con¬ 
trollata da una sola cabina si estendeva 
di molto. 

Il secondo punto riguarda la sincronizza¬ 
zione degli scambi. Prima del 1929, in In¬ 
ghilterra, si pensava che fosse più sicuro 
il sistema meccanico di quello elettrico. 
Nel 1929, però, la Westinghouse Brake and 
Signal Company costruì, per l'allora Sou¬ 
thern Railway Company, il primo sistema 
di sincronizzazione degli scambi mediante 
elettromagneti. 

Un ulteriore passo avanti consistette nel 


di S. NOCK (ex Presidente dell'lnstitution 
of Railway Signal Engineers) 


comandare gli scambi con circuiti sincro¬ 
nizzati, grazie all’azione di relè elettroma¬ 
gnetici. I movimenti degli scambi si effet¬ 
tuavano soltanto se tutte le condizioni di 
manovra erano sicure e ciò ridusse ancora 
il numero dei movimenti manuali richiesti 
ad ogni segnalatore e facilitò il controllo 
di vaste aree da una sola cabina. 

Questo sistema riscosse inizialmente scarsi 
entusiasmi, ma l'economia fu il fattore de¬ 
terminante nella sua diffusione, grazie alla 
possibilità di estendere il controllo diretto 
fino alle stazioni più periferiche, che ri¬ 
spondevano ai comandi nello stesso modo di 
quelle poste nelle immediate vicinanze della 
cabina. Non era più necessario, quindi, im¬ 
partire disposizioni attraverso il telegrafo. 
Nel frattempo, suscitavano grande interes¬ 
se i sistemi di controllo a distanza codifi¬ 
cati, installati su lunghi tratti di ferrovia 
a linea singola (anche 160 km), negli Sta¬ 
ti Uniti. 

Il principio base era quello di una catena 
di relè miniatura di tipo telefonico, dove 
ogni stazione intermedia, o passaggio a li¬ 
vello, erano controllati ed attrezzati se¬ 
condo le vigenti norme di sicurezza, con 
segnali e movimenti degli scambi diretti 
da lontano. 
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Fig. 1 - Unità ricevitrice a linguetta 
del sistema tipo RR multiplexer. 


Tali sistemi permettevano una grande eco¬ 
nomia nei costi dei cablogrammi, ma la 
loro applicazione nelle linee di grande co¬ 
municazione era preclusa dal tempo ecces¬ 
sivo (circa 4 sec) impiegato a trasmettere 
e ricevere i codici di controllo e di indi¬ 
cazione. 

L’introduzione dei transistori in luogo dei 
relè elettromagnetici trasformò la situazio¬ 
ne e permise di ottenere i moderni sistemi 
attualmente adottati in Inghilterra, e cioè 
il sistema TDM 69, che è un perfeziona¬ 
mento del ben noto sistema Westronic mul¬ 
tiplexer a partizione di tempo e dei sistemi 
tipo D a partizione di tempo e tipo RR 
multiplixer a ripartizione di frequenza, del¬ 
la AEI - General Signal. - 
Quest’ultimo sistema è stato installato su 
due linee che fanno capo a Saltley (Birmin¬ 
gham) e a Trent (vicino a Nottingham). 
Sebbene le due installazioni coprano 
264 km e 674 km rispettivamente, l’inte¬ 
ra area è in ciascun caso controllata da 
una stazione centrale. 

Il collegamento fra la sala dei relè e la 
linea ferroviaria è fatto mediante il siste¬ 
ma tipo RR che permette, su un paio di 
linee, fino a 51 circuiti, con in più circui¬ 
ti addizionali di controllo. 

Il sistema tipo RR impiega linguette vi¬ 
branti accordate meccanicamente, stabili 
ed altamente selettive {fig. 1), Ogni fre¬ 
quenza nel sistema è generata in un oscil¬ 
latore, il periodo del quale è controllato 


interamente da un paio di linguette che 
sono meccanicamente accoppiate ed accor¬ 
date sulla stessa frequenza (fig. 2). 
Ciascun ricevitore, posto lontano, com¬ 
prende ugualmente due linguette meccani¬ 
camente accoppiate e sintonizzate, che ri¬ 
spondono solo alla frequenza stabilita ed 
assicurano che l’uscita del ricevitore sia 
presente solo quando la frequenza richie¬ 
sta è ricevuta sulla linea di trasmissione. 
L’uso di questo sistema ha permesso che 
tutti gli interlacciamenti ed i controlli fos¬ 
sero concentrati in una singola sala di relè, 
sebbene tale caratteristica non fosse accet¬ 
tata da tutti come un vantaggio. 

La fig. 3 mostra l’ampio pannello di con¬ 
trollo centrale nella cabina di Saltley, men¬ 
tre la fig. 4 mostra una tipica sala di relè, 
che impiega un’attrezzatura AEI General 
Signal. 

Le prime forme di controllo elettronico a 
distanza seguivano i principi base del CTC, 
in cui interlacciamenti completamente au¬ 
tocontrollati, utilizzanti attrezzature di se¬ 
gnalazione standard, erano installati in 
tutte le posizioni lontane. 

I controlli dal punto centrale mediante tra¬ 
smissione di relè codificati non erano con¬ 
siderati sicuri e veniva usata un’attrezza¬ 
tura di tipo telefonico. Nei moderni siste¬ 
mi multiplexer a partizione di tempo di 
controllo elettronico a distanza si usa lo 
stesso principio. Questo è realizzato in 
uno dei più vasti gruppi di installazioni, 
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ora in corso di costruzione sulla princi¬ 
pale linea Glasgow-Londra, utilizzante il 
sistema TDM 69 fra Weaver Junction e 
Kirkpatrick ed il sistema tipo D fra Kirk- 
patrick e Motherwell. Nel primo ci sono 
tre interlacciamenti principali, a cui sono 
collegati 6, 12 e 11 interlacciamenti sa¬ 
telliti rispettivamente. 

Come a Saltley e Trent, è sotto controllo 
un’immensa zona: un totale di 450 km di 
percorso, 995 km di rete ferroviaria e cir¬ 
ca 800 paia di scambi azionati elettrica¬ 
mente. 

Fra Kirkpatrick e Motherwell (122 km) 
non ci sono cabine intermedie. 


Riduzione della manodopera - Nono¬ 
stante non sia ancora completata Tauto- 
mazione, molti tratti della linea Weaver 
Junction-Kirkpatrick usano ampiamente le 
segnalazioni automatiche. 

È previsto che, a lavoro ultimato, verran¬ 
no abolite ben 175 cabine e ciò avrà un 
particolare peso sulla sicurezza dell’ope¬ 
razione, in quanto verrà ridotto l’interven¬ 
to del personale. 

Nelle attuali condizioni, la presenza di pic¬ 
cole cabine a frequenti intervalli lungo la 
linea, ciascuna presidiata da un persona¬ 
le responsabile di osservare personalmente 
il sicuro passaggio dei treni, è in se stessa 
una misura di sicurezza. Ma con le mo¬ 
derne attrezzature, e l’uso di binari conti¬ 
nui circolari, la sicurezza sarà anche mag¬ 
giore. 

Quando il nuovo progetto sarà completo, 
ci saranno cabine senza personale in tutto 
il tratto di 145 km fra Preston e Carlisle, 
una sezione che sarà percorsa dai più ve¬ 
loci treni alla velocità media di 128 km/h. 


Una corsa ugualmente veloce è regolar¬ 
mente effettuata su certi tratti della linea 
già servita dal sistema tipo RR, a partire 
dalle cabine di Saltley e Trent. 

Il sistema tipo RR, che eliminava l'uso di 
interlacciamenti, è stato oggetto di parti¬ 
colari discussioni. A causa della sua no¬ 
vità, fu dapprima usato solo in circuiti 
poco importanti. 

In ogni discussione del sistema, era apprez¬ 
zato il fatto che le caratteristiche di sicu¬ 
rezza sarebbero state basate su relazioni 
fra componenti meccanici, elettromecca¬ 
nici ed elettronici; tuttavia, il cuore del si¬ 
stema (la linguetta) è di carattere elettro¬ 
meccanico. 

L’esperienza fatta con alcune delle prime 
installazioni, dove l’applicazione era in 
circuiti poco importanti, mostrò una certa 
sensibilità agli effetti della temperatura. 

Di questo si tenne conto in disegni più re¬ 
centi, ed il grado di stabilità nella esecu¬ 
zione portò ad introdurre tale sistema pri¬ 
ma in circuiti d’importanza relativa e fi¬ 
nalmente in quelli più importanti: ciascu¬ 
na tappa rappresentava una più grave re¬ 
sponsabilità. 

In contrasto con l’uso delle linguette elet¬ 
tromeccaniche per la trasmissione e la ri¬ 
cezione adottate nel sistema tipo RR, gli 
sviluppi successivi dei sistemi multiplexer 
a partizione di tempo implicavano la "com¬ 
prensione” della trasmissione di controllo 
ed indicazione per mezzo di impulsi elet¬ 
trici codificati, e poiché questo metodo di 
trasmettere dati è suscettibile di interfe¬ 
renze in zone di ferrovie elettrificate o non 
elettrificate, non è considerato sicuro. Di 
conseguenza, queste applicazioni compor¬ 
tano interlacciamenti satelliti in località 
lontane, il numero e l’estensione delle qua- 



3ig. 2 • Sistema di montaggio 
meccanico di linguette accop¬ 
piate in una unità ricevitrice. 
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li dipende dalla distanza dei nodi ferro¬ 
viari, o delle stazioni, dalla cabina cen¬ 
trale. 

Il sistema TDM 69 è disegnato per ope¬ 
rare in modo semplice, così comandi arti¬ 
colati separati, trasmettitori, ricevitori di 
dati, sono impiegati per "'trasmettere*' e 
"ricevere" la stazione di controllo e le 
stazioni esterne. 

Questi comandi articolati possono opera¬ 
re su una singola coppia di linee, usando 
differenti frequenze portanti, o su coppie 
separate di linee, come richiesto. 

Caratteristiche rilevanti - Una caratte¬ 
ristica rilevante deirapparecchiatura è 
quella 'di essere concepita come montaggio 
d'assieme di moduli standard, che sono 
combinati per offrire le massime facilita¬ 
zioni richieste per ogni applicazione; ciò 
elimina progetti speciali per ogni installa¬ 
zione, permette la revisione mediante cam¬ 
bio di moduli, e razionalizza Tapprovvi- 
gionamento di parti di ricambio. È anche 
facilitata Testensione di un sistema in ogni 
futura occasione. 

L’apparecchiatura è completamente a stato 
solido, ed impiega sia circuiti integrati sia 
componenti discreti. 

Un alto grado di affidabilità è ottenuto me¬ 
diante una prudente valutazione dei com¬ 
ponenti ed adottando semplici principi di 
disegno dei circuiti. 

Un sistema completo ammette fino a 512 
entrate individuali; ognuno dei 32 qua¬ 
dranti di entrata dei dati porta 16 entrate. 
L’attrezzatura opera ad una velocità di 
mille entrate al secondo; così il tempo, dal 
momento iniziale all’eccitazione del relè 
appropriato nella località distante, può es¬ 
sere considerato di 512 msec più il tempo 
di sincronizzazione del relè che opera. 

Le entrate possono essere interruttori, con¬ 
tatti di relè, o pulsanti, e le uscite possono 
azionare lampade o relè, di ogni tipo, fino 
ad un massimo di 50 V - 100 mA. 

Una caratteristica importante dei moderni 
progetti di segnalazione è il sistema di "de¬ 
scrizione del treno”. Nel territorio a segna¬ 
lazione meccanica, la categoria del treno 
era resa nota da una cabina all’altra me¬ 
diante un codice di squilli standardizzato, 
trasmesso dal segnalatore, ed ogni varia¬ 
zione dell’ordine programmato dei treni 
sull’orario era segnalato per telefono. 
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Con l’abolizione delle cabine di segnalazio¬ 
ne furono progettati vari metodi elettrici, 
che comprendevano la rappresentazione 
visiva del percorso e la classificazione dei 
treni sui quadranti della cabina centrale. 
L’ultimo progresso in questo campo è l’e¬ 
stensione delle tecniche a stato solido nel¬ 
la pratica della descrizione dei treni. 

Il tipo di segnalazione del sistema TDM 69 
di controllo elettronico a distanza impiega 
schede di circuiti stampati, la maggior 
parte dei quali sono anche usati nell’ulti¬ 
mo sistema Westinghouse di descrizione 
dei treni. 

Il prossimo passo nell’applicazione delle 
tecniche a stato solido alla segnalazione 
ferroviaria, è Timpiego sempre più gene¬ 
ralizzato dei calcolatori. 

Oltre a descrivere i treni, non c’è ragione 
perché le indicazioni trasmesse da un ca' 
colatore non possano essere utilizzate s."» 
per stabilire i percorsi dei treni attraverso 
un interlacciamento, sia per rendere chiari 
i segnali. 

I vantaggi di grandi concentrazioni di se¬ 
gnalazioni, rese possibili dai metodi di con¬ 
trollo elettronico a distanza, hanno diversi 
aspetti. 

La riduzione nei diretti costi di operazio¬ 
ne, grazie aH’eliminazione di molte cabine, 
può essere prontamente calcolata, ma i 
vantaggi nel funzionamento del traffico 
non possono essere immediatamente tra¬ 
dotti in termini di denaro contante. 


Fig. 3 - Interno della cabina di controllo di Sai- 
tley, equipaggiata con un slatema di tipo Rft. 
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È stato, d’altra parte, ampiamente provato 
che un treno in funzione, sia passeggeri, 
sia merci, può essere guidato con maggiore 
efficienza e con ritardi individuali molto 
minori, se Toperazione è regolata da un 
largo pannello di controllo, con indicazio¬ 
ne visiva, tramite un diagramma conve¬ 
nientemente illuminato, della posizione di 
tutti i treni. 

Usando questo sistema, i responsabili della 
regolazione hanno informazioni ogni se¬ 
condo su quanto riguarda la situazione 
della linea, e non è difficile apprezzare 
l’immenso vantaggio di questo sistema ri¬ 
spetto a quello in cui i treni passavano da 
cabina a cabina lungo la linea, ed in cui 
la descrizione del loro percorso era ripor¬ 
tata per telefono al controllo da un limi¬ 
tato numero di cabine. 

Il controllo riceveva così notizia della si¬ 
tuazione dopo che era avvenuta, mentre 
nella moderna pratica di segnalazione il 
regolatore del traffico neirampia cabina 
centrale può esercitare un controllo imme¬ 
diato e diretto, di ciascun treno, grazie 
airindicazione del segnale. 

Il regolatore, sotto la cui supervisione le 
moderne cabine-pannello vengono mano¬ 
vrate, è in una posizione di vantaggio as¬ 
soluto. Questo perché detto regolatore può 
prevedere, dalle indicazioni comparse sul- 
Tampio quadro illuminato, la situazione 
del traffico prima che diventi critica, e, 
autorizzando altri movimenti, può preve¬ 
nire gravi ritardi. 

D’altra parte, la riduzione dei ritardi dei 
treni non è il solo vantaggio offerto dal 
controllo di segnalazione centralizzato. 
Con esso viene infatti sveltito anche il traf¬ 
fico dei treni merci, evitando gli ingorghi 
quando questi devono sostare per lasciare 
il passo ai treni passeggeri. 

La corsa più libera dei treni merci per¬ 
mette di ridurre lunghi tratti di binari mul¬ 
tipli, con evidente economia sui costi di 
installazione e manutenzione. La semplifi¬ 
cazione nei tracciati dei binari, poi, si ri¬ 
percuote in modo favorevole sugli stessi 
schemi di segnalazione. 

Queste economie nell’attrezzatura, oltre a 
quelle rappresentate dalla chiusura di mol¬ 
te cabine, servono a dare immediata giu¬ 
stificazione al nuovo sistema. 

Un numero minore di vagoni e di loco¬ 
motive è richiesto per manovrare lo stesso 



Fig. 4 ■ Tipica sala di relè impiegante un'attrezzatura 
che è stata realizzata dalla AEI . General Sighal. 

volume di traffico; in altre parole, il traf¬ 
fico aumentato può essere manovrato sen¬ 
za dover investire capitali in altre loco¬ 
motive. 


Novità librarie 

Ir. W. P. Neidig - P. W. Zwollo - tràd. dr. 
Romano Rosati - RADIOSTEREOFONIA - 
Biblioteca Tecnica Philips - Ediz, C.E.L.L - 
Bologna - L. 2.500. 

Dopo che la stereofonia ha trovato applicazione 
nelle riproduzioni fonografiche e nei registratori a 
nastro, questo migliorato tipo di riproduzione dei 
suoni è stato applicato naturalmente anche alle ra¬ 
diodiffusioni, alle quali esso sembra offrire molte 
possibilità, In questo libro sono trattate alcune di 
tali possibilità, con riferimento alla loro più generale 
applicazione. Negli USA, il Federai Communication 
Committee (FCC) è stato il primo ente al mondo a 
scegliere come normale un sistema di radiotrasmis¬ 
sione stereofonica. Per un certo periodo, sono state 
effettuate in Europa trasmissioni sperimentali con il 
sistema FCC, ma non è stata presa per ora alcuna 
decisione circa il sistema da usare. E’ tuttavia preve¬ 
dibile che sarà scelto il sistema FCC, anche se, proba¬ 
bilmente, con qualche piccola modifica. 

Questo libro tratta la stereofonia e le sue applicazioni 
ai fonografi ed ai registratori a nastro, ma la maggior 
parte di esso è dedicata alla radiodiffusione stereo- 
fonica, particolarmente secondo il sistema FCC. Esso 
non pretende di costituire una trattazione completa 
della radiodiffusione stereofonica, ma il suo scopo è 
di fare acquisire al lettore una certa conoscenza 
dell’argomento, in maniera abbastanza semplice. Ri¬ 
teniamo perciò che U libro possa interessare un gran¬ 
de numero di persone. 
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NUimO IfO Bl 

SERRATURA BETIRONIGA 

SEMPLICE CIRCUITO FUNZIONANTE A 12V 

P resentiamo in questo articolo un nuo- zione di soli 12 V e può quindi essere usa¬ 
vo tipo di serratura a combinazione ta, senza difficoltà, anche su un’autovet- 
elettronica, basata sulla combinazione di tura o su un motoscafo. Il circuito della 
cinque numeri. Essa richiede un’alimenta- serratura è insolitamente semplice e, per 



Fìg. 1 - I pulsanti del circuito dei raddrizzatori controllati in serie devono essere azionati 
nella giusta sequenza prima che scada il tempo stabilito dal circuito del transistore Q1. 


MATERIALE OCCORRENTE 


CI 

C2 

C3 

K1 

01 


= condensatore elettrolìtico da 15 pF . 25 VI 

= condensatore elettrolitico da 10 pF • 25 VI 

= condensatore elettrolitico da 6 pf - 25 VI 

= relè da 12 V c.c, con contatti a due vie e 

due posizioni 

= transistore ad uniglunzione Motorola 
2N2646 * 


RI = reslstore da 150 kU - 0,5 W 

R2, R5 - resistor! da 270 H ■ 0,5 W 

R3 = resistere da 470 H - 0,5 W 

R4 — resistere da 100 kU • 0,5 W 

R6, R8, RIO, R12, R14 = resistor! da 1 kU • 0,5 W 
R7, R9, RII, R13 = resistor! da 10 kU - 0,5 W 
Si, S2, S3, S4, S5 = commutatori a pulsante ad una 
via e due posizioni 


SCR1, SCR2, SCR3, 

SCR4, SCR5, SCR6 = raddrizzatori controllati al silicio 
GE C106Y2 o C106Y1 ** oppure Motorola 
2N4871 * 

Cavo a 14 conduttori (realizzabile anche con fili sepa* 
rati), pannello di montaggio per i pulsanti, sistema di 
montaggio per il circuito stampato, relè di potenza (fa¬ 
coltativo) e minuterie varie 

* I componenti Motorola sono distribuiti In Italia dalla 
C^eldis italiana S.p.A., via Mombarcaro 96, 10136 To¬ 
rino, oppure via Dario Papa 8/62, 20125 Milano, oppure 
via L. il Magnifico 109, 00162 Roma. 

** I materiali della General Electric sono distribuiti 
in Italia dalla Eurelettronica S.r.l., via Mascheroni 19, 
20145 Milano. Per il Piemonte rivolgersi a R. Naudin, 
via Broni 4, 10126 Torino. 
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In questa figura il pannello dei pulsanti 
è messo in evidenza; si tenga però pre¬ 
sente che esso deve essere nascosto. 
Se è necessaria una maggior potenza, 
i contatti del relè d'uscita si possono 
usare per azionare un relè di potenza. 



un funzionamento esente da guasti, si è 
ricorsi airimpiego di raddrizzatori control¬ 
lati al silicio. 

Il sistema base, il cui schema è riportato 
nella fig. U impiega solo cinque commuta¬ 
tori a pulsante per 120 combinazioni. Tut¬ 
tavia, se ne possono aggiungere altri per 
ottenere un numero maggiore di combina¬ 
zioni: 720 con sei commutatori a pulsan¬ 
te, 5040 con sette, ecc. La combinazione 
si può cambiare facilmente e rapidamen¬ 
te se si ha il sospetto che qualcuno ne sia 
venuto a conoscenza. 

Inoltre, il sistema è temporizzato per cui, 
anche se il primo numero è stato scelto 
esattamente, gli altri devono essere scelti 
entro tre secondi (regolabili), altrimenti la 
combinazione deve essere nuovamente ri¬ 
fatta. 

Come funziona - Il circuito della serra¬ 
tura a combinazione è composto essenzial¬ 
mente da cinque raddrizzatori controllati 
al silicio collegati in serie, di cui Tultimo 
controlla un relè. La catena viene control¬ 
lata da un circuito temporizzatore con 
transistore ad unigiunzione e da un ritor¬ 
no di segnale dal relè. 

Quando il commutatore SI viene aziona¬ 
to, la sua sezione normalmente aperta 
manda in conduzione SCR2 e lo aggancia 
in conduzione. Con SCR2 in conduzione, 
ai capi di R7 si stabilisce una tensione di 
circa 12 V, con negativo nel punto di 
unione tra R7, C3 e SCR2. Questa tensio¬ 
ne viene applicata al circuito temporizza¬ 
tore e carica C2 attraverso R4 e C3 attra¬ 
verso R5. Anche il condensatore CI co¬ 
mincia a ricevere una carica attraverso R1 
e, quando questa carica è sufficiente, Q1 
comincia a condurre, producendo una pun¬ 
ta di tensione positiva ai capi di R2. Se il 


relè è nello stato di riposo, i suoi contat¬ 
ti normalmente chiusi sono in serie con 
SCRl. Perciò, la punta di tensione posi¬ 
tiva proveniente da Q1 fa condurre SCRl. 
La resistenza di R4 è troppo alta per far 
scorrere attraverso SCRl una corrente suf¬ 
ficiente per agganciarlo in conduzione. Tut¬ 
tavia, una corrente sufficiente viene for¬ 
nita dalla carica di C2 per mantenere Lag- 
gancio fino a che C2 non si scarica. 
Mentre C2 si scarica, ai capi di R5 si svi¬ 
luppa una tensione che si somma a quella 
esistente ai capi di C3. Ciò porta Lanodo 
di SCR2 allo stesso potenziale del catodo 
e SCR2 passa in stato di non conduzione. 
Poiché SCR2 è il primo della catena di 
raddrizzatori controllati, quando passa in 
stato di non conduzione tutta la catena 
viene messa fuori uso. 

Quando i vari commutatori vengono azio¬ 
nati prima che il circuito di Q1 vada fuo¬ 
ri tempo, il relè viene energizzato. Ciò dà 
energia al circuito esterno e contempora¬ 
neamente apre il circuito di catodo di 
SCRl. Quindi, finché il relè rimane ener¬ 
gizzato, SCRl non può mettere fuori uso 
la catena, anche se Q1 continua a gene¬ 
rare impulsi. 

Per rimettere il sistema nella condizione 
primitiva, si aziona qualsiasi commuta¬ 
tore che non sia S5. Se, per esempio, si 
preme S3, il circuito di serie viene inter¬ 
rotto e SCR5 e SCR6 vengono portati in 
stato di non conduzione, interrompendo la 
corrente nel relè. Ciò consente a SCRl di 
funzionare al successivo impulso del tran¬ 
sistore ad unigiunzione. 

Costruzione - Il circuito si monta su un 
circuito stampato, il cui disegno è ripor¬ 
tato nella ftg. 2. In questa figura si vede 
anche la disposizione dei componenti. Oc- 
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Fig. 2 - Circuito stampato e disposizione 
dei componenti della serratura elettronica. 





corre montare con attenzione i semicon¬ 
duttori e rispettare le polarità dei conden¬ 
satori elettrolitici. Nel saldare questi com¬ 
ponenti è bene usare, per i terminali dei 
semiconduttori, un dissipatore di calore (co¬ 
me una pinza a becchi lunghi) e servirsi 
di un saldatore di bassa potenza, da 35 W. 
Nel prototipo, il circuito stampato ed il 
pannello dei commutatori sono stati co¬ 
struiti come unità separate, collegate tra 
loro da un cavo a più conduttori. In tal 
modo, la parte elettronica'può essere na¬ 
scosta, lasciando a portata di mano solo i 
pulsanti. Questi possono essere disposti in 
qualsiasi modo, purché si possano distin¬ 
guere. La combinazione può essere cam¬ 
biata modificando la posizione dei commu¬ 
tatori. La combinazione che si vede nel 


prototipo è 1-4-3-2-5. 

Volendo ridurre il tempo di 3 sec per il 
completamento della combinazione, occor¬ 
re ridurre il valore di RI oppure dì Cl. 
Per un tempo più lungo, si deve invece 
aumentare il valore di questi componenti. 
Il relè può essere di qualsiasi tipo a 12 V 
con bassa corrente di eccitazione. Se i con¬ 
tatti esistenti non possono sopportare una 
corrente sufficiente per i vostri requisiti, 
usate un relè esterno, azionato dai contatti 
del relè montato sul circuito stampato. 

La serratura che abbiamo descritto è stata 
progettata per funzionare con una batteria 
da 12 V, ma si può alimentarla anche con 
la rete, aggiungendo al dispositivo un sem¬ 
plice alimentatore da 12 Vc.c. 
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I n un precedente articolo abbiamo parlato 
delle tristi condizioni del mercato delle ap¬ 
parecchiature regolabili, di quelle apparecchia¬ 
ture cioè che richiedono regolazioni in fabbri¬ 
ca, prima della consegna al cliente. Abbiamo 
detto che i sintonizzatori MF e simili apparati, 
anche se spesso possono essere migliorati con 
un accurato ritocco della taratura, vengono in 
genere consegnati in buone condizioni di fun¬ 
zionamento; non così i registratori a nastro. 
Infine, abbiamo consigliato a coloro che pos¬ 
siedono un registratore a nastro di imparare a 
fare la messa a punto, in modo che non deb¬ 
bano portare il registratore ad un laboratorio 
tecnico per effettuare tale operazione ogni vol¬ 
ta che si cambia marca o tipo di nastro. In 
questo articolo diamo invece una pratica e suc¬ 
cinta descrizione di come viene fatta la messa 
a punto di un registratore. 

Prima di tutto, vediamo come si fa a sapere 
se il registratore richiede qualche regolazione. 
La cosa è semplice: se si nota qualche dif¬ 
ferenza tra un segnale originale e la riprodu¬ 
zione dello stesso segnale, è molto probabile 
che il registratore debba essere regolato. 

Una delle convinzioni errate degli appassio¬ 
nati di registrazioni è che un nastro sia mi¬ 
gliore di un altro perché suona meglio. Ciò 
è vero solo a metà; per capirne il motivo, con¬ 
sideriamo per un momento il sintonizzato¬ 
re MF. 

I trasmettitori MF devono attenersi a norme 
molto rigorose per quanto riguarda la preci¬ 
sione della frequenza, la larghezza di banda, ì 
livelli di modulazione, le frequenze e le in¬ 
tensità dei segnali che portano Tinformazione 
stereo. Poiché tutte le stazioni aderiscono alle 
stesse norme, un sintonizzatore perfettamente 
tarato le riceve tutte ugualmente bene, almeno 
entro i limiti delle sue possibilità. 

Non così avviene con un registratore a nastro! 
I nastri aderiscono a certe norme per quanto 
riguarda le dimensioni, ma le loro caratteri¬ 
stiche magnetiche differiscono piuttosto larga¬ 
mente da una marca all’altra e persino tra 
un tipo ed un altro delle stesse marche. Di 
conseguenza, non ci può essere un registratore 


a nastro perfettamente regolato. Il meglio che 
uno possa sperare d’avere è una regolazione 
perfetta per un tipo specifico di nastro. Altri 
tipi di nastro suoneranno poi strettamente in 
relazione a quanto sono simili le loro pro¬ 
prietà magnetiche con quelle del nastro per il 
quale il registratore è stato regolato. 

Un nastro nuovo, sostanzialmente diverso da 
quello usato per la messa a punto del registra¬ 
tore, darà scarse prestazioni anche se poten¬ 
zialmente migliore. Ecco perché, provando di¬ 
versi tipi di nastro, non si riesce ad accer¬ 
tare qual è il migliore; si può solo stabilire 
per quale tipo di nastro il registratore è stato 
regolato in fabbrica. E poiché questa messa 
a punto raramente è eseguita con la massima 
precisione, vediamo come si deve fare per 
compiere personalmente questa operazione. 
Occorre innanzitutto un nastro di prova adat¬ 
to per il sistema di testine del registratore, 
cioè un nastro a quattro piste per un registra¬ 
tore a quattro piste, un nastro completo per 
un registratore monoaurale o stereo a due pi¬ 
ste o per un registratore quadrifonico. Occorre 
inoltre un voltmetro elettronico, che abbia la 
portata di 10 mV fondo scala, ed una serie 
di cacciaviti di diversi tipi. 

In genere, migliore è un registratore 

e ptù numerose sono le regolazioni interne dì 
cui è provvisto. La maggior parte di esse però 
si possono ignorare. Per scopi di messa a pun¬ 
to occorre trovare le seguenti: regolazione 
della polarizzazione, livello di registrazione, 
calibratura dello strumento, equalizzazione di 
registrazione (una per canale), equalizzazione 
di riproduzione nei registratori semiprofes¬ 
sionali o con Dolby, livello di riproduzione. 
Alcuni registratori hanno un numero di rego¬ 
lazioni minore di altri. Si può trovare, per 
esempio, un commutatore selettore di nastro 
che sceglie due serie di regolazioni per due 
tipi di nastro. 

La regola più importante, trafficando con tipi 
diversi di apparecchiature, è questa; se non 
si conosce la funzione di una regolazione, è 
meglio trascurarla. In nessun caso si deve ten- 
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Collegamento degli strumenti per i procedimenti di 
messa a punto della riproduzione (particolare in al¬ 
to) e della registrazione (particolare in basso). 


tare di fare una regolazione se non si sa per 
che cosa essa serve e non si ha qualche mezzo 
per osservarne gli effetti. 

Il primo passo, dunque, nella messa a pun¬ 
to di un registratore, consiste nel localizzare 
ed individuare tutte le regolazioni necessarie 
ed il modo migliore per fare ciò è consultare 
il manuale per Fuso e la riparazione del regi¬ 
stratore. 

Alcuni manuali dì servizio non spiegano come 
accedere alle regolazioni* perché basta togliere 
il registratore dal mobile. Per far ciò, occorre 
togliere tutto ciò che è inserito nel registra¬ 
tore, compresi i fusibili. Se si prevede di in¬ 
contrare qualche difficoltà nd rimettere a po¬ 
sto il tutto, è bene farsi uno schizzo. 

Si metta quindi un cuscino sul pavimento e 
su esso si ponga il registratore, con la parte 
superiore rivolta in basso. Se nella parte infe¬ 
riore o posteriore del mobile le uniche viti 
sono quelle dei piedini di gomma, occorre 
estrarle. Se invece vi sono altre quattro viti 
visibili, si tolgano queste, quindi si estragga 
il mobile sollevandolo da! registratore senza 
sforzarlo. Se si incontra qualche ostacolo, pro¬ 
babilmente è perché non si è staccata qualche 
spina. 

Tolto il mobile, si cerca di individuare le rego¬ 
lazioni che si devono ritoccare. In alcuni casi, 
per accedere ad esse, è necessario asportare 
uno schermo metallico. Tutte le viti tolte de¬ 
vono essere poste in un recipiente onde evi¬ 
tare di perderle. Si deve quindi osservare an¬ 
che la lunghezza delle viti per rimetterle poi 
al proprio posto. 

Ora, poiché le regolazioni devono essere effet¬ 
tuate mentre il registratore è in funzione, si 
metta il registratore sul banco di lavoro, in 
modo che tutte le regolazioni siano accessibili 
e le bobine restino al loro posto mentre ruo¬ 
tano. 

Gli scopi In breve, ecco che cosa si farà. 
Prima di tutto si regoleranno Ì circuiti di ri¬ 


produzione, in modo che un segnale registrato 
a pieno volume su entrambe le piste stereo 
vpga riprodotto a pieno livello e con il giusto 
bilanciamento. Si controllerà quindi che un 
nastro re^strato secondo le norme d’equaliz- 
zazione industriale, un nastro preregistrato* 
per esempio, venga riprodotto con il dovuto 
responso in frequenza piatto. Per entrambi 
questi controlli si userà il nastro di prova. 
Passando poi ai circuiti di registrazione, si 
regolano là corrente di polarizzazione per il 
nastro che si intende usare e Tequalizzazione di 
registrazione, in modo che il nastro riceva 
esattamente il segnale che occorre per la giusta 
riproduzione attraverso la sezione di riprodu¬ 
zione che si è appena messa a punto secondo 
le norme delFindustria. 

Quinffi, se il registratore è provvisto di Dolby 
o^ se è previsto per Tascolto del nastro mentre 
si registra, si regolerà il livello di registrazione, 
in modo che i segnali d'entrata e d uscita siano 
alio stesso livello di volume. Infine, si ritoc¬ 
cherà la taratura dello strumento in modo che 
indichi il massimo livello di registrazione quan¬ 
do effettivamente il nastro viene registrato al 
livello massimo. 

Le regolazioni della riproduzione sono essen¬ 
zialmente sempre le stesse per ogni tipo di 
registratore, perché lo scopo è far rispondere 
il registratore in modo prevedibile a qualsiasi 
nastro costruito secondo le norme delFindu- 
stria per quella velocità e per quel formato. 
Se si ha un manuale di servizio, si seguano 
tutte le istruzioni di messa a punto in esso 
contenute. In caso contrario, si proceda come 
segue. 

Si colleghi il voltmetro elettronico alla presa 
per amplificatore esterno del registratore, si 
sm e rizzino e si puhscano le restine, si mom 
d il nastro di prova c si localizzi in esso 
la nota di frequenza media (da 400 Hz a 
1.000 Hz) identificata come "Massimo Nor¬ 
male Livello o Livello Zero VU". Se esiste 
una manopola (o due) per il controllo di vo¬ 
lume, la si ruoti al massimo. Si riproduca 
quindi la nota di prova a livello zero e si 
regoli il livello di riproduzione interno od il 
potenziometro del livello d uscita per ottenere 
una lettura di 1,2 V sul voltmetro elettronico. 
Si faccia questa operazione per entrambi i ca¬ 
nali. Se non esistono regolazioni interne per 0 
livello di riproduzione* si usi LI controllo prin¬ 
cipale di volume per ottenere quel valore. 
Questa regolazione, una volta eSettuata, si 
lascia invariata per il resto del procedimento. 
Si controlli quindi il responso in frequenza 
nella riproduzione, usando il nastro di prova 
ed il controllo di equalizzazione di riprodu- 
zioné* se esiste, per ottenere il responso più 
piatto possibile. Non si tocchi Fallineamento 
delle testine, a meno che il responso alle alte 


62 


R ADIORAM A 













frequenze non scenda di circa 1 dB al di sotto 
delle caratteristiche specificate dal costruttore. 
Anche così, rallineamento delle testine deve 
essere fatto con la massima cautela, in quanto 
può essere difficoltoso, specialmente se non si 
sa quali viti regolare. Si seguano le istruzioni 
del manuale di servizio. 

I nastri di prova per il controllo delhequaliz- 
zazione sono registrati da 10 dB a 13 dB meno 
dello zero massimo; si cambi quindi, di con¬ 
seguenza, k portata del voltmetro elettronico. 
Se non è possibile ottenere assolutamente un 
responso piatto del nastro di prova usando Ì 
potenziometri d’equalizzazione, il miglior com¬ 
promesso è far coincidere i livelli a 7'S kHz 
con quello a 400 Hz o 1.000 Hz. Con questo 
viene completata la regolazione della riprodu¬ 
zione e, se questa regolazione è stata bene ese¬ 
guita, non deve essere rifatta fino a quando 
non si cambiano le testine di riproduzione. 
Si avvolga rimerò nastro di prova alla normale 
velocità di riproduzione, anziché con la velo¬ 
cità rapida, quindi lo si tolga e lo si ponga 
da parte. 

La tecnica della messa a punto della registra¬ 
zione dipende dal possesso o meno del ma¬ 
nuale di servizio e dal fatto che Ì1 registratore 
abbia e meno una testina separata per ascol¬ 
tare il nastro mentre si registra. Se si ha il 
manuale, si seguano le istruzioni qualunque 
sia il registratore. Se invece non si dispone 
del manuale ma si ha un registratore con tre 
testine, ecco come si effettua la messa a punto. 
Si colleghi il voltmetro elettronico alluscita 
per amplificatore esterno, si monti un nastro 
e si introduca un segnale di frequenza media 
(da 400 Hz a 1.000 Hz) in ingresso, quindi si 
regoli il livello finché Findicatore di volume 
del registratore indica zero o qualcosa di si¬ 
mile. Si cominci a registrare alla velocità alta 
del registratore e si commuti il selettore di 
controllo in posizione nastro. Se necessario, 
si regoli un po’ il livello di registrazione per 
ottenere che l’indice dello strumento del volt- 
metro elettronico si porti su una delle lineette 
di taratura della scala dei decibel, presso la 
estremità destra della scala 1 V f.s. 

Regolazione della polarizzazione - Al¬ 
cuni registratori hanno regolazioni per la pu¬ 
rezza o forma d’onda di p>olarizzazione, trap¬ 
pole di polarizzazione, frequenza della pola¬ 
rizzazione e così via. Si trovi la regolazione 
identificata come ”Corrente di polarizzazione” 
o semplicemente ’Tolarizzazione” per il canale 
che si sta regolando e quindi se ne ruoti len¬ 
tamente la vite finché l’uscita dal nastro misu¬ 
rata è massima. 

Si riduca il segnale d’entrata al livello di 10 dB 
sotto il punto zero, si commuti l’oscillatore 
a 10.000 Hz e si osservi l’uscita misurata dal 


nastro mentre si regola lentamente in senso 
orario la vite di polarizzazione. Se i 10.000 Hz 
diminuiscono di livello, si prenda nota del fat¬ 
to che, ruotando in senso orario, la polariz¬ 
zazione aumenta. Se invece aumentano, si 
prenda nota del fatto che, ruotando in senso 
orario. Li polarizzazione diminuisce. In tal 



Alcune regolazioni di equaiìzzazione si fanno su una 
bobina provvista di nucleo con foro esagonale. 

modo si saprà in quale senso ruotare la vite 
dovendo aumentare la polarizzazione. 

Si ritorni alla frequenza media dell’oscillatore, 
si riporti a zero lo strumento di livello di regi¬ 
strazione e si commuti la portata del voltme¬ 
tro elettronico in modo che l’indice dello stru¬ 
mento si porti verso il fondo scala a destra. 
Una volta ancora si regoli la polarizzazione 
per la massima uscita dal nastro e di nuovo 
si regoli il livello d’entrata, finché lo strumen¬ 
to del voltmetro elettronico non indichi su 
una delle lineette di taratura della scala dei 
decibel, presso l’estremità destra della scala, 
1 V f.s. Si ruoti quindi lentamente la vite per 
aumentare la polarizzazione. SÌ osserverà che 
l’uscita misurata dal nastro diminuirà aumen¬ 
tando la polarizzazione. Si aumenti la polariz¬ 
zazione fino a che l’uscita misurata diminuisce 
esattamente di 0,5 dB (1 dB in un registra¬ 
tore con velocità di 38 cm/sec). Si ripeta lo 
stesso procedimento per l’altro canale, usando 
la stessa velocità. 

A questo punto si noterà, probabilmente, una 
variazione di volume commutando da ”Entra- 
ta” a ”Nastro” e viceversa il commutatore per 
l’ascolto di controllo. La regolazione successiva 
eliminerà questo inconveniente. Introducendo 
ancora nel nastro la nota a frequenza media, 
si regoli il potenziometro di taratura della re¬ 
gistrazione o del livello di registrazione per il 
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canale a cui è collegato il voltmetro elettronico 
fino a che, azionando il commutatore per 
Tascolto di controllo, la differenza misurata è 
inferiore a 0,5 dB. Sì collegllino quindi il volt¬ 
metro elettronico ed il generatore dì segnali 
all*altro canale e s! ripeta il procedimento. 
Con alcuni registratori, gli strumenti incorpo- 
rati risulteranno automaticamente tarati dopo 
aver efiettuata la messa a punto di cui sopra. 
Per controllare questo, si registri su un nastro 
il segnale a frequenza media con il livello di 
entrata necessario per riottenere, in riprodu¬ 
zione, lo stesso livello che si era ottenuto dal 
tratto a zero dB del nastro di prova. Questo 
livello di registrazione dovrebbe coincidere con 
un’indicazione zero sugli strumenti del regi¬ 
stratore. Se non vi è coincidenza, si regolino i 
potenziometri di taratura degli strumenti per 
ogni canale. 



Ecco due tipi di attrezzi in plastica per bobine: uno 
è esagonale (in alto) e l’altro è ovale (sotto) 


Le regolazioni dell’equalizzazione di registra¬ 
zione devono essere fatte per ogni velocità del 
registratore. Data la sostanziale esaltazione del¬ 
le frequenze alte che, per compensare le per¬ 
dite intrinseche del mezzo, si ha quando si 
registra, le misure di responso alle frequenze 
alte devono essere fatte ad un livello consi¬ 
derevolmente sotto zero dB. Per scopi di rego¬ 
lazione, un livello di — 10 dB (sotto lo zero) 
può essere adottato per la velocità di 19 cm/ 
sec, mentre — 15 dB e — 20 dB vanno bene, 
rispettivamente, per le velocità di 9,5 cm/sec 
e 4,75 cm/sec. La misura della gamma delle 
frequenze alte di un registratore potrà richie¬ 
dere anche livelli minori. 

Equalizzazione dì registrazione Per re¬ 
golare l’equalizzazione di registrazione, si scel¬ 
ga una nota di frequenza media, si porti in 
posizione "Entrata” il commutatore per l’ascol- 
to di controllo e si regoli il livello d’entrata 
finché il voltmetro elettronico, collegato all’u¬ 
scita per amplificatore esterno, indica il valore 
dovuto sotto lo zero dB. Si scelga una nota di 
frequenza alta e, se necessario, si regoli il li¬ 
vello di entrata per lo stesso basso livello, com¬ 
mutando avanti ed indietro tra nastro ed en¬ 
trata il commutatore per l’ascolto di controllo, 
regolando l’equalizzazione di registrazione fin¬ 


ché i livelli d’entrata ed uscita coincidono. 

Si faccia lo stesso per l’altro canale e per le 
altre velocità. , 

Una nota importante: alcuni registratori han¬ 
no un nucleo in una bobina che deve essere 
regolato per Tequalizzazioné. A differenza dei 
potenziometri, la cui gamma di regolazione è 
compresa entro meno di un giro, questi nuclei 
possono richiedere più di un giro. Molti nuclei 
non possono essere regolati con un comune 
cacciavite. Alcuni hanno un foro esagonale e 
richiedono uno speciale attrezzo in plastica. 
Altri hanno un foro ovale e richiedono un 
altro tipo di attrezzo. È essenziale usare per , 
ogni upo utensili opportuni, anche se può sem¬ 
brare che vada bene un piccolo cacciavite; 
questo infatti può rompere in due il nucleo, 
rendendo impossibili ulteriori regolazioni, ed 
in casi del genere, bisogna sostituire tutta la 
bobina. 

Una nota finale circa i registratori a due te¬ 
stine. Senza la possibilità di ascoltare il nastro 
mentre si registra, tutte le regolazioni del cir- ' 
cuito di registrazione devono essere fatte con 
un noioso procedimento di registrazionc-riav- 
volgimenco-riproduzione. Un modo per ovvia¬ 
re a ciò consiste nell’usare due registratori 
affiancati, in modo che uno riproduca il nastro 
registrato daH’altro, mentre sì fanno le rego¬ 
lazioni. 

Nei registratori a cassette, la bassissima velo¬ 
cità permette di regolare il responso alle fre¬ 
quenze alte variando la corrente di polarizza¬ 
zione e questo deve essere fatto. I manuali di 
servizio per registratori a cassette generalmen¬ 
te prescrivono che l’equalizzazione di registra¬ 
zione venga regolata misurando l’equalizzazio- 
ne in sé anziché il suo effetto sul nastro in 
riproduzione. Fatto ciò, la regolazione di regi¬ 
strazione si limita alla registrazione di una 
nota di frequenza media e poi di una alta della 
stessa ampiezza, nel riprodurle e nella regola¬ 
zione della polarizzazione finché le due note 
in riproduzione hanno lo stesso livello. Si os¬ 
servi tuttavia il livello d’entrata. Dovrà essere 
di almeno 15 dB sotto il massimo zero nor¬ 
male indicato dallo strumento del registratore. 
Naturalmente, anche se si dedica la massima 
cura nel regolare un registratore, questo non 
basta per farlo funzionare meglio di quanto 
rientra nelle sue possibilità. Non ci si aspetti 
quindi che un registratore economico offra ri- 
produzioni perfettamente simili all’originale. 

Se però il registratore è di alta qualità, una 
buona messa a punto può rendere molto dif¬ 
ficile la distinzione tra la riproduzione e Tori- i 

ginale. Anche se vi è una differenza, è bello I 

sapere che il registratore fa del suo meglio e 
che non si deve dipendere da un laboratorio 
tecnico tutte le volte che si decide di cam¬ 
biare tipo di nastro. ^ , 


64 


RADIORAMA 













Mk> padre pensava che 
le scuole per 
corrispondenza 
non servissero 
a nulla. 


Oggi non lo 
pensa più 

(grazie 
alla ^uola 
Radio Elettra) 

In pochi mesi ha cambiato idea: pochi giovane età). 

mesi che mi sono bastati per diventare È stato tutto molto semplice. Per prima 
un tecnico preparato e per trovare imme- cosa ho scelto uno di questi meravigliosi 
diatamenté un ottimo impiego (e grandi corsi della Scuola Radio Elettra: 
possibilità di carriera, nonostante la mia 
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I COMPIIATE RITAGLIATE IMBUCATE 

I spedire senza busta e senza francobollo 
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ELETTROTECNICO 


CORSI TEORICO-PRATICI: RADIO 
STEREO TV - ELETTROTECNICA - ELET¬ 
TRONICA INDUSTRIALE - HI-FI STEREO 

- FOTOGRAFIA. 

CORSI PROFESSIONALI: DISEGNA¬ 
TORE MECCANICO PROGETTISTA - IM¬ 
PIEGATA D’AZIENDA - MOTORISTA AU- 
TORIPARATORE - ASSISTENTE E DISE¬ 
GNATORE EDILE - TECNICO D’OFFICINA 

- LINGUE. 

CORSO-NOVITÀ: PROGRAMMAZIONE 
ED ELABORAZIONE DEI DATI. 

CORSO ORIENTATIVO - PRATICO 

SPERIMENTATORE ELETTRONICO 

Comprendente l'invio di materiali e specialmen¬ 
te preparato per i giovani dai 12 ai 15 anni. 

Poi ho spedito un tagliando (come quello 
qui riprodotto) specificando il corso 
scelto. Dopo pochi giorni, ho ricevuto, 
gratis e senza alcun impegno, una splen¬ 
dida e dettagliata documentazione a co¬ 
lori, mi sono iscritto, ho regolato l’invio 
delle dispense e dei materiali (compresi 
nel prezzo) a seconda della mia dispo¬ 
nibilità di tempo e di denaro, mi sono 
costruito un completo laboratorio tecni¬ 
co... in una parola, mi sono specializzato 
studiando a casa mia, con comodo, sen¬ 


za nessuna vera difficoltà. Infine, ho fre¬ 
quentato per 15 giorni un corso di per¬ 
fezionamento, gratuito, presso la sede 
della Scuola. 


IMPORTANTE: al termine del corso 
la Scuola Radio Elettra rilascia un at - 
testato da cui risulta la vostra pre - 
parazìone. 

Provate anche voi: ci sono 80.000 ex¬ 
allievi in Italia che vi consigliano la 
SCUOLA RADIO ELETTRA, la più grande 
Organizzazione Europea di studi per cor¬ 
rispondenza. 

Compilate, ritagliate (oppure ricopiatelo 
su cartolina postale) e spedite questo 
tagliando, che vi dà diritto a ricevere, 
gratis e senza alcun impegno da parte 
vostra, una splendida e dettagliata do¬ 
cumentazione a colori sul corso scelto. 
Scrivete, indicando il vostro nome, co¬ 
gnome, indirizzo e il corso che vi inte¬ 
ressa: vi risponderemo personalmente. 

Scuola Radio Elettra 

Via Stellone 5/33 
10126 Tarino 
















































L’affascinante e 

mdiìdc 

dell' elettronica 
e deirelettrotecnica 
non ha segreti 
per chi 

legge RADIORAMA. 


Abbonatevi a RADIO 


C.C.P. 2/12930 
TORINO 


Via Stellone 5 
10126 Torino 


Abbonamento per un anno L-3-900 -Abbonamento per sei mesi 1--2.000 . Estero per un anno L. 7.000 






VOBULATORE MARCATORE 


Riunisce in un unico complesso gli strumenti necessari per la messa 
a punto di tutti i ricevitori TV e permette, unitamente ad un oscillo¬ 
scopio, 1 osservazione diretta e visiva delle curve caratteristiche del 
televisore. 


CARATTERISTICHE 


Alfmantazion^: t25 V - t60 V e 220 V C.a» - Dirnensioiii; 320 x 225 x 140 mm (esclusa 
la mantglidj. - Pannello: in alluminio satinato ed ossidato. - Scatoia: in lamiera di 
ferro verniciato e satinato. ^ Accessori: adattatore dImpedenza da 75 fi a 300 ft- 
a richiesta contenitore uso pelle, 

SEZIONE VQBUUTORE ■ Frequenze d'uscita: da 3 a 50 MHz a variazione contìnua 
e a scatti da 54 a 229 MHi per l 10 canali TV italiani. * Attenuatore d'uscita: regola¬ 
zione a scanì e contìnua. - Impedenza d'uscita: 75 fi sbilanciata. 300 fi bilanciata 
con traslatore esterno. - Vobulazione: regolabile con continuità da 0 a oltre 10 MHz 
- Tensione d'uscita su 75 TI: 200 mV da 3 a 50 MHz, 500 mV da 54 a 229 MHz, 

SEZIONE MARCATORE - Campo di frequenza: da 4 a 14 MHz. da 20 a 115 MHz, da 
160 a 230 MHz in sei scale. . precisione dì frequenza: ± 1%. . Oscillatore a quarzo- 
con quarzo accessibile dall esterno; campo di frequenza da 3 a 20 MHz. - Attenuatore 
d uscita: regolazione a scatti e continua. - Tensione d'uscrta: oscillatore variabile 
100 mV. oscillatore a quarzo 200 mV. 


PER L'ACQUISTO RICHIEDERE 
IIMFORMAZIOIMI ALLA 



Scuola Radio Elettra 

10126 Torino Via Stellone 5/33 












